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Links voor oplossing met geweld van wapenen 


SYRISCHE BEMIDDELING HAALT WEINIG UIT 


Libanon mist kans op bestand 


(jj 
BEIROET. — Het uitzicht op een bestand in Libanon is, na een 


' 
| bijeenkomst van vertegenwoordigers van het informele links 


" 
Jj^bond in Beiroet gisteren, verder af komen te liggen Kemal 


cji "joemblatt, de leider van de progressieve socialistische partij, 


w verklaarde na afloop, dat er geen staakt-het-vuren komt, omdat 
id i.'*^ net akk°ol'd kunnen gaan met een bestand, zolang onze 
hoeders van 
de PNS 
(nationale 
sociale partij), 
van 
de 


partij alsook van de nationalistischechristenen 


[Ü_e *ö Druzen omsingeld worden in bepaalde aan falangistische 


'erreur blootgestelde dorpen." De bijeenkomst was belegd, om de 


v ff voorwaarden van een bestand en de Syrische inspanningen om in 


■s!> «e jongsteLibanese crisis te bemiddelen, te bespreken. De crisis 


I "ötvlamde bijna twee weken geleden met de oproep van de 


tl_ garnizoenscommandantvan Beiroet, generaalAziz Al-Ahdab, om 
fel* «et aftredenvan president Soeleiman Franjieh. 


Ook gaf Djoemblatt aan zich 


le 
verzetten 
tegen 
de 


roorgestelde 


Igrondwetswijziging 
om 
de 


lverkiezing 
van 
een 
nieuw 


|staatshoofd zes maanden vóór 
'iet 
aflopen 
van 
de 


(Ambtstermijn 
van 
zijn 


v°organger mogelijk te maken. 


zo 
zei 
hij, 
dit 


Amendement moet het gezicht 
redden van een persoon die het 
gezicht van Libanon niet heeft 


redden. 


, Een poging van de Syrische 


een 
staakt-het- 


V^tei. 
erk&telUgen 


fjislukte 
eerder 
omdat 


u3oemblatt 
weigerde 
hen 
te 


"Itmoeten. Er is geen Syrische 
glossing, 
aldus Djoemblatt, 


?"een 
maar 
de 
onze. 
De 


[Alangistische 
radio 


Gehuldigde delinkse voorman 
f^an 
een bestand tegen 
te 


maar zei tevens dat de 


Rijdende 
partijen 
mogelijk 


nog overeenstemming 
bereiken 
over 
een 


jj^penstilstand. Dit bleek ijdele 


te zijn. In elf maanden 


heeft 
Libanon 


j*>eer dan 
25 bestanden zien 


*oftien en gaan, het merendeel 
'Aarvan 
genegeerd. 
De 


twijfelen dan ook of 


nieuw 
akkoord iets 
zal 


Verscheidene 
kranten 


dat 
president 
ranjieh Syrië had gemeld het 


buitenland 
militaire steun 
te 


zullen vragen als de Syrische 
bemiddelaars 
niet 
in 
de 


komende paar dageneen staakt- 
het-vuren tot stand brachten. 
Voormalig 
president 
Camille 


Chamoen 
heeft 
in 
1958, 
in 


Libanons vorige burgeroorlog, 
Amerikaanse 
mariniers 


gevraagd en gekregen, maar de 
strijd 
is 
deze 
keer 
veel 


uitgebreider 
en 
de 
politieke 


toestand meer ingewikkeld. 


Rechtse falangisten 
en hun 


mohammedaanse tegenstanders 
hebben 
gisteren 
hun 


sluipschutteroorlog 
om 
een 


sleutelpositie in 
de. Libanese 
hoofdstad Beiroet 
voortgezet. 


Een 
zwarte 
rookwolk 
hing 


boven de geteisterde stad, waar 
de 
gevechten 
— 
met 


machinegeweer, tank en mortier 
— in een etmaal meer dan 200 
doden 
en 
500 
gewonden 


opleverden. 


De 
zwaarste 
gevechten 


woedden in de hotelwijk van 
Beiroet: 
linkse 


mohammedaanse 
troepen 


belegerden 
het 
strategisch 


gelegen Hilton-hotel, de nieuwe 
verdedigingslijn 
van 
de 


terugtrekkende falangisten die 
eerder werden verdreven uit het 
Holiday Inn-hotel. Het Hilton 
verspert links de weg naar het 
falangistische hoofdkwartier in 
het 
voornamelijk 
christelijk 


oostdeelvan de hoofdstad. 


Ten oosten van de hoofdstad, 


in het bergdorp Aley, stonden 
de 
rechtse 
voor- 
en 
linkse 


tegenstanders 
van 
president 


Soeleiman Franjieh 
tegenover 


elkaar, 
in 
de buurt van 
het 


presidentieel 
paleis dat in de 


nacht 
op woensdag voor het 


eerst 
onder vuur 
kwam 
te 


liggen. 


Libanesepresident 


Vlucht uit paleis 


BEIROET. - 
President 


p^eleiiAan 
Franjieh 
van 


Libanon heeft vanmorgen zijn 
kaleis moeten ontvluchten als 
Sevolg 
van 
een 
zware 


in de eerste uren 
vAn de dag. Het presidentiele 
kaleis Baabda, gelegen in een 
vporstad vanBeiroet, werd door 
yijf 
voltreffers 
geraakt. 
De 


"^geslagen granaten waren -'an 
froot kaliber. 


Canadian Pacific 


komt praten over 


Overname hotel 
WILLEMSTAD _ 
Een 


delegatie 
van 
de 
Canadese 


{Maatschappij Canadian Pacific 


maandag naar Curacao 


£*n met 
het Bestuurscollege 


besprekingen te voeren omtrent 
'c overname van de exploitatie 
J^n het hotel Intercontinental 


Zoals bekend loopt het 


tussen 
de 


Hotelmaatschappij El Curacao 


de Intercontinental chain in 


december 
van 
dit 
jaar 
af. 


zou 
echter 


bereid 
zijn 
het 
contract 
v°ortijdig te beëindigen. 


Het zou in debedoeling liggen 


besprekingen met Canadian 


Pacific succesvol verlopen dat 


e exploitatie van 
het 
hotel 


reeds bij het begin van 
het 


in oktober dit 


Jaar 
door 
Canadian 
Pacific 


overgenomen. 


Rozendal 


aan Godett: 


Ontslagen 
tegengaan 


WILLEMSTAD. 
- 
Het 


statenlid 
S.G.M. 
Rozendal 


-(DP) 
heeft 
de 
minister van 


Sociale 
zaken 
W. 
Godett 


vandaag het volgende telegram 
gestuurd: In verband met de 
massale 
ontslagen 
bij 


verschillende bedrijven op ons 
eiland 
breng 
ik 
onder 
uw 


aandacht dat in het belang van 
sociale rust en arbeidszekerheid 
onmiddellijke 
maatregelen 


moeten worden genomen om de 
ontslagen tegen te gaan. 


LOS ANGELES. _ Bij Los 


Angeles op de Santa Monica- 
autoroute is de z.g.,,Diamant- 
snelbaan" in gebruik gesteld, 
welke meest linkse baan van de 
weg 
slechts 
bereden 
mag 


worden door voertuigen waarin 
tenminste drie mensen zitten. 
Inventieve jongelui bieden hu 
hun 
diensten 
aan 
aan 
de 


alleenrijdende 
rechtse 
file- 


rijders, 
die voor twee dollar de 


15 mijl 
lange weg een 
stuk 


snellerkunnen afleggen. 


Troepenversterking 


uit VS naar Europa 


FRANKFURT 
- 
In 


Frankfurt zijn woensdag 282 
Amerikaanse 
militairen 


aangekomen. 
Zij 
vormen 
de 


voorhoede 
van 
een 
nieuwe 


Amerikaanse divisiein Europa. 


Toestand na legercoup in 
Argentinievolkomenstabiel 


BUENOS AIRES. _ Een dag 


na 
de machtsgreep van de 
strijdkrachten tegen president 
Maria Estela Peron leek alles 
rustig in Argentinië. Van een 
aangekondigde 
algemene 


staking was geen sprake en er 
waren 
geen 
tekenen 
van 


georganiseerde steun voor 
de 


45-jarige 
afgezette president, 


die onderhuisarrest is geplaatst 
in een winterverblijf aan devoet 
van de Andes. Maar de uit drie 
man bestaande militaire junta 
neemt 
kennelijk 
geen 
enkel 


risico. 
In 
communiques 
die 


herhaaldelijk 
via 
radio 
en 


televisie 
werden 
verspreid, 


wordt 
gedreigd 
met 
de 


doodstraf voor sabotagedaden 
of 
aanvallen 
op 
de 


veiligheidstroepen. De kranten 
zijn onderworpenaan censuur. 


De junta, bestaande uit 
de 


bevelhebbers 
van 
leger, 


luchtmacht en marine, weigerde 
commentaar te geven op acties 
tegen 
politici 


vakbondsleiders 
die 
banden 


hadden 
met 
de 
afgezette 


regering of met uiterst linkse 
groeperingen. 
Maar 
volgens 


welingelichte 
kringen 
zouden 


tegen middernacht (plaatselijke 
tijd) al ongeveer 2000 mensen 
zijn gearresteerd. Naar 
verluidt 


behoren tot de arrestanten alle 
provinciale 
gouverneurs, 


vakbondsleiders 
en 
veel 


nationale en provincialepolitici 


De namen worden genoemdvan 
de 
peronistische 


vakbondsleider 
Lorenzo 


Miguel, 
die 
tot 
het 
laatste 


moment in 
de omgeving van 
president Peron verbleef, van de 
oud-ministers Ricardo Otero en 
Miguel Unamuno, van delinkse 
vakbondsman Rene Salamanca 
en van 
oud-president Hector 


Campora, die banden had met 
de 
linkervleugel 
van 
de 


peronistische beweging. 


Noch het peronisme, noch een 


van de andere wettige politieke 
partijen is formeel doorde junta 
verboden. 
Het 
houden 
van 


bijeenkomsten 
is 
voorlopig 


echter 
niet toegestaan. Het 


congres 
is 
gesloten 
en 
de 


rechters 
van 
het 
hooggerechtshof zijn ontslagen. 
De 
banken, 
wisselmarkten, 


scholen en universiteiten zijn 
tot 
nader 
aankondiging 
gesloten. 
Veel 
openbare 


gebouwen en hoofdkwartieren 
van 
vakbonden 
en 
partijen 


worden 
door 
militairen 


bewaakt. De controle van het 
leger schijnt in het gehele land 
totaal te zijn, hoewel weinig 
gedetailleerde berichten vanuit 
de 
provincie 
de 
hoofdstad 


bereiken. 
Er 
waren 
enkele 


tekenen van arbeidsonrust in 
Cordoba, 
400 
km 
ten 


noordwesten van Buenos Aires. 
Zeker vier automobielfabrieken 
zijn 
'gegoten. Het was niet 


bekend 
of dit 
gezien 
moest 


worden als een direct protest 
tegen de staatsgreep of als een 
voortduring 
van 
industriële 


actie 
die 
al 
liep 
tegen 
het 


economisch 
beleid 
van 
de 


peronistische regering. Volgens 
vakbondskringen 
zouden 
de 


fabrieken vermoedelijk vandaag 
weer 
opengaan, 
hoewel 
de 


arbeiders 
een 
loonsverhoging 


van 50 procent blijven eisen. 


Het regeringsgebouw 
— 
de 


Casa 
Rosada — 
is 
nu 
niet 


officieel bezet. Nadat de leden 
van 
de junta gisteren waren 


beëdigd werd aangekondigd dat 
zij spoedig een president zullen 
benoemen. 
Algemeen 
wordt 


verwacht 
dat 
de bevelhebber 


van het leger, generaal Jorge 
Videla, wordt benoemd, maar 
dat hij formeel pas maandag de 
macht 
zal 
overnemen. 
De 


periode 
tot 
maandag 
kan 


volgens 
militaire 
kringen 


worden 
beschouwd 
als 
een 


„schoonmaak-periode". 
Ze 


zouden daarmee doelen op een 
gezamenlijke 
poging 


peronistische funktionarissen te 
arresteren, die verdacht worden 
van financiële manipulaties, en 
ondermijnende elementen van 
"iterst-links °n iiitpr^t-rgchts. 


Procuratie 


houder fraudeert 


SCHERPENHEUVEL. - 
De recherche heeft woensdag 
procuratie-houder 
P. 
aangehouden 
wegens 


malversaties bij de bank, waar 
hij werkzaam was. Het gaat om 
een 
bedrag van 
183 duizend 
dollar. 
Op 
verschillende 
manieren 
heeft 
de 
32-jarige 


bank-employee 
met 
het geld 


van 
de 
plaatselijke 
bank 
gemanipuleerd. 
Hij 
is 


ingesloten. Bij 
dezelfde bank: 


werd onlangs een ander geval 
van 
grootscheepse 
fraude 


ontdekt. 


AMIN OP 


DE FIETS 


KAMPALA - President Idi 
Amin 
van 
Oeganda 
heeft 


woensdag luchtmachteenheden 
op defiets geïnspecteerd om het 
ernstige tekort aan benzine aan 
te geven. Amin heeft voort een 
einde 
gemaakt 
aan 
onnodige 


troepenbewegingen in het land 
en 
de 
burgerij 
gelast 
het 


plezierrijden 
met de 
auto te 


staken. De bekendmaking, via 
radio Oeganda, wordt gezien als 
de eerste 
officiële 
aanduiding 


dat 
Oeganda 
in 
ernstige 


economische 
moeilijkheden 


verkeert 
als gevolg van 
een 


recente twist met hetbuurland 
Kenia. 


Alle 
olievoorraden 
bereiken 


Oeganda via Kenia en sedert de 
diplomaf->ke twist was de grens 
korte 
tijd 
gesloten en 
beval 


Nairobi dat 
de oliezendingen 


naar Oeganda vooruit dienden 
te wordenbetaald. 


Opnieuw financiele problemen 
Flamboyant hotel wil 


zes maanden sluiten 


WILLEMSTAD _ Naar de 


Amigoe heeft vernomen bestaan 
er bij de '< 
direktie van het 


Flamboyant 
Sands 
hotel 


plannen om het hotel nog deze 
maand 
of 
anders 
volgende 


maand te sluitenin verband met 
financiële problemen. 
Een 
en 


ander 
hangt 
af van 
casino- 


ontvangsten die men nog tijdig 
hoopt binnen te krijgen om het 
personeel te kunnen uitbetalen. 
De 
Flamboyant-management 


heeft zich inmiddels opnieuwtot 
de eilandsoverheid gewend met 
het verzoek hulp te bieden in de 
precaire situatie waarin men is 


beland. 
Daarbij 
zijn 
drie 


alternatieven gepresenteerd. 


Als eerste mogelijkheid stelt 


de Flamboyant-direktie het BC 
voor een voorschot 
te geven 


voor 
het 
uitbetalen van 
zes 


maanden lonen en salarissen 
aan het personeel gedurendehet 
„slappe „seizoen." De tweede 
mogelijkheid is dat het hotel 
gedurende de offseason voor een 
periode van 
een half jaar de 


deuren 
sluit. 
Het 
gevolg 


hiervan zou zijn dat 
aan de 


bijna tweehonderd werknemers 
ontslag 
zou 
moeten 
worden 


verleend 
en 
cessantia 


uitbetaald. Tenslotte stelt de 
Flamboyant-direktie 
het 
BC 


voor het hotel over te nemen 
voor 
het symbolische bedrag 


van een dollar. 


Met dit laatste voorstel volgt 


Flamboyant 
Sands 
het 


voorbeeldvan Arthur Frommer 
dat 
eerder 
een 
soortgelijk 


voorstel heeft gedaan aan de 
eilandsoverheid 
waar 
men 


overigens niet op in is gegaan. 
Daarbij 
moet in 
aanmerking 


worden 
genomen 
dat 


Flamboyants Sands een bedrag 
van bijna zes miljoen gulden 
aan 
schulden heeft uitstaan, 


terwijl 
het 
geaccumuleerde 


verlies 
5,7 
miljoen 
gulden 


bedraagt. 


De 
exploitant 
van 
het 
Flamboyant 
Sands hotel, 
de 


heer Conforti uit de V.S. heeft 
zich 
al 
geruime tijd niet 
op 


Curacao vertoond naar verluidt 
omdat hij vreest „gegijzeld" te 
worden i.v.m. de schulden van 
hethotel. 


Behalve 
Flamboyant 


Sands 
en 
Arthur 
Frommer 


verkeert ook het Country Inn 
hotel in een precaire financiële 
situatie. 
Het 
eilandgebied 


betaalt 
nog 
steeds 
de 


aflossingen 
en 
rente 
op 
de 


lening 
van 
f. 750.000 
welke 


indertijd bij de bouw van het 
hotel 
werd 
gesloten bij 
de 


Maduro 
Trust 
Company. 
De 


totale 
uitgaven 
van 
het 


eilandgebied als _evolg van de 
garantie 
voor 
deze 
leningen 


bedragen thans al ruim vijfton. 


Ruzie 


DE VAKBOND CFW en 
de 


minister van Arbeid en Sociale 
Zaken, Papa Godett, zijn met 
elkaar 
gebrouilleerd 
geraakt 


n.a.v. 
de demonstratie welke 


eerder 
deze 
week 
door 


werknemers 
van 
Texas 


Instruments 
0.1.v. 
de 
CFW 


werd 
gehouden in 
het 
Fort 


Amsterdam als gevolg van de 
sluitingvan dit bedrijf. 


Godett verwijt de CFW ervan 


de demonstrerende meisjes ten 
onrechte 
naar 
het 


regeringscentrum 
te 
hebben 


gestuurd en niet naar de fabriek 
zelf waar volgens hem de juiste 
plaats was om te demonstreren. 


In de discussie welke er naar 


aanleiding van dit gebeuren is 
ontstaan heeft de CFW laten 
weten dat men zich zal moeten 
beraden of het CFW-advies aan 
de vakbondsleden om op Frente 
te stemmen zal worden herhaald 
bij een volgende gelegenheid. 


Frente-leider 
Godett 
heeft 


hierop geantwoord dat hij het 
stemadvies van 
de CFW niet 


nodig heeft omdat dit niet van 
doorslaggevende 
aard 
is 


geweest voor 
de Frente-winst 
bij 
de 
laatste 
verkiezingen. 


Sterker nog, hij doet een beroep 
op 
de vakbond 
de leden niet 


meer te adviseren om op Frente 
te stemmen. 


Op 
de achtergrond van 
de 


ruzie tussen de minister en de 
vakbond speelto.i. ongetwijfeld 
de jarenlange oorlog tussen de 
vakbond van Godett (AHU) en 
de AWC-bonden eenrol. Zoals 
bekend 
heeft 
Godett 
nooit 


willenparticiperen in deAWC- 
aktiviteiten en het beheer van 
het vakbondsgebouw. 


Hoeveel 
stemmenwinst 
het 


stemadvies van 
de CFW 
de 


partij 
van 
Godett 
heeft 


opgelevw 
gehouden 
eilandsraad- 


verkiezingen 
is 
niet 
te 


achterhalen, 
maar de Frente- 


leider schijnt zich zo zeker van 
zijn zaak te voelen dat hij zich 
kan permitteren de vakbond te 
verzoeken zich niet meer met 
Frente Obrero te bemoeien. 


Het 
is bekend dat bij 
de 


formatie 
van 
het BC na 
de 


verkiezingen van het vorig jaar 
rekening is gehouden met de 
wensen van de vakbond bij de 
benoeming van een van de drie 
gedeputeerden 
van 
Frente. 


Vakgedeputeerde Willy Franco 
van 
Onderwijs 
is 
door 
de 


bonden en met name door de 
CFW gesteund als kandidaat 
als 
"compensatie" 
voor 
het 


stemadvies 
ten 
voordele van 


Frente. Of de onenigheidtussen 
de 
CFW 
en 
de 
Frente- 


partijleider 
gevolgen 
zullen 


hebben voor de positie van deze 
gedeputeerde is 
nog niet te 


Vandaag 


op defiets 


* Amin gaat op de fiets 


p.l 


* Franjieh uit paleis 
ge- 


bombardeerd p. 1 


* Flamboyant 
hotel wil 


sluiten p. 1 


* Kwart 
miljoen 
ver- 


duisterd p. 1 


* Godett verwerpt 
stem- 


advies p. 3 


* Tweede kerosine slacht- 


offer p. 3 


* Grote 
buit 
cocaine 


ontdekt p. 3 


* Betico 
daagt 
Chance 


voor rechter p. 5 
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AGENDA 
CURAÇAO 


Scherpenheuvel z/n 
Postbus 577 
Telefoon 37200 
Giro 44000 


ABONNEE-SERVICE 


Verzoeken om nabezorging 
en melding van klachten bij 
de bezorging 
tel. 
24361 


maandag tot en met vrijdag 
tot 18.00 uur en zaterdag 
tot 17.00 uur. 


ABONNEMENTEN 


Aanvragen abonnementen en 
opgave adreswijzigingen: tel. 
24360. 


INCASSO 


Betalingen 
kunnen 
plaats- 


vinden via de incasseerder of 
per bank of giro (44000). 


ADVERTENTIES 


Informaties 
over 
tarieven 


e.d. tel. 24360. 


LOSSE NUMMERS 


Dertig cent 
Verkrijgbaar bij 


Otrabanda: 
La Bonanza - Breedestraat 
Candy Store (naast Botica 


Coromoto) 


Van der Dijs - Charlottestraat 
Gelenbrecht- Hendriksteeg 8 
Holiday Inn Drugstore 
Arthur Frommer Drugstore 
Hilton Drugstore 
April Bar - Piscaderaweg 
Shon Ma Center - Weg naar 


Welgelegen 


Ana - Schottegatweg 80 
Barberia Kort - Schottegat- 


weg-Noord 


Pirn 
Grocery - 
Roosevelt- 


weg 115 


Estrella de la Mariana - Win- 


ston Churchillweg 


La Campana - Bermudaweg 
Toko Fruteria Natalie - Ma- 


huma 


La Buena Fe - Rancho 
Tax Free Shop Airport 


Punda: 
Hotel Intercontinental 
El Chico - Kerkstraat 
Alex - De Ruyterplein 
El Dorado - Pietermaaiweg 
Posner's Book & 
Giftshop 


n.v. - Drukkerijstraat 


Cas di Pueblo - Penstraat 
Mi Ideal - Berg Altena 
Sands Beach-hotel Drugstore 
Mensing Strada - Caracas- 


baaiweg 


Novo Book & Gift Store - 
Salinja 


Toko Esperamos - Amandel- 


weg 


Boekhandel Eddine - Schot- 


tegatweg-Oost 


Toko Zuikertuintje 
Jansen - Santa Rosaweg 103 
Toko Wallé - Santa Rosa- 


weg 321 


CINE-TRUCK: 
Hedenavond 


te Pannekoek en morgenavond 
te ZuidBonam. 


***** 
WIT-GELE KRUIS: kantoor 


Santa Maria nr 17, tel.: 82947, 
kantoor geopend van 07.30 tot 
12.00 uur en van 13.30tot 17.00 
uur; zuster Kuyt neemt waar 
van 06.00-07.30 op tel.: 37160; 
avondwacht van 17.00 tot 06.00 
uur zuster Baercke, tel.: 78734 
of 79615. 


BOTICA'S (nachtdienst) 


OTRABANDA: 
Coromoto, 


tel.: 
23241; 
PUNDA: 
del 


Pueblo, tel.: 12444. 


***** 


DIVERSEN 


RECEPTIE: 
20.00 Florida 


State 
Trade 
mission 


Roosevelthouse. 


EXPOSITIE: 
20.00-U.OO 


schilderijen - Q Jan Telting - 
CCC-gebouw, Koninginnelaan, 
Emmastad. 


KATH. MILITAIRTEHUIS: 


20.00 
gelegenheid 
tot 
klaverjassen. 


VRIJDAG 


DIVERSEN 


LUCHTPOSTSLUITING: 


08.00 voor New York; 
15.30 


voor 
Europa - 
postkantoor; 


10.00 voor Europa; 
14.00 voor 


New York - hulppostkantoor 
Plesmanluchthaven. 
(Sluiting 


van aanget. 
stukken één uur 


vóórpostsluiting). 


MOBIELE 
BANK: 
09.00- 


-09.45 te Koraal Specht; 10.30- 
-11.15 te Kent U zelf; 
11.45- 


-12.30 te Montagne t/h rk kerk; 


14.00-15.00 te Seroe Grandi t/h 
rk kerk; 
15.00-15.45 te Weg 


naar Fuik Porta Blanco. 
TENTOONSTELLING 


GALLERY 
RG 
(Keukenstraat 
20B): 


openingstijden 
van 
maandag 


t/m 
zaterdag 
van 
10.00- 


-12.00/16.00-17.30 
uur; 


donderdag 
de 
gehele 
dag 


gesloten. 


OPENBARE LEESZAAL 
EN BIBLIOTHEEK 


UITLEENBIBLIOTHEEK 


EN STUDIEZAAL (Joh. van 
Walbeeckplein 
13): 
maandag, 


woensdag en vrijdag van 10.00 
tot 12.00en van 14.00tot 20.00; 
dinsdag van 
14.00 tot 20.00; 


donderdag gesloten; 
zaterdag 


geopend voor publiek van 09.00 
tot 12.00 uur. 


JEUGDBIBLIOTHEEK 


(Joh. 
van Walbeeckplein 
6): 


maandag, woensdag en vrijdag 
van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 
tot 18.00; dinsdagvan 14.00 tot 
18.00 uur; donderdag gesloten 
voor 
het 
publiek; 
zaterdag 


geopendvan 09.00-12.00 uur. 


WETENSCHAPPELIJKE 
BIBLIOTHEEK: 
openingstijden van maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag 
van 09.00 tot z§&.z&& en van 
14.00 tot 18.00 uur; donderdag 
van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 
tot 20.00 uur en zaterdag van 
09.00 tot 12.00 uur. 


DOCUMENTATIE- 


CENTRUM 
VOLKSKUNST: 


Zikinza": 
geopend 
op 


werkdagen van 08.00 tot 11.30 
en van 14.00 tot 16.30 uur - 
Roodeweg7A. 


ANT. 


ONDERWIJSINSTELLING: 
iedere vrijdagavond open van 
18.00-19.00 uur. 


VRACHTSCHIP: 
Morazan 


U-14 — vert. Selma. 


Kort geding rond 
hotel-inventaris 


KRALENDIJK. _ Bonaire 


Beach 
Resort, 
de 
vroegere 


eigenaar van Hotel Bonaire, en 
Bonaire TradingComp., hebben 
via 
mr. 
Le 
■ Poole 


woensdagmiddag 
een 


kortgeding aangespannentegen 
Bon Antil n.v., 
de huidige 


overheids 
n.v., 
die 
Hotel 


Bonaire 
beheert. In het kort 


geding wordt Bon Antil n.v. 
het gebruik van de inventaris 
van 
Hotel 
Bonaire 
betwist. 


Deze 
inventaris 
van 
Hotel 


Bonaire behoort 
aan Bonaire 


Beach 
Resort 
en 
Bonaire 


Trading, 
aldus vernemen 
we 


van de heer Hugo Gerharts, ex- 
directeur van Bonaire Beach 
Resort en directeurvan Bonaire 
Trading Comp. 


Zoals 
bekend 
werd 
Hotel 


Bonaire 24 februari door Bon 
Antil 
n.v. 
gekocht. 
De 


inventaris was niet bij de koop 
inbegrepen. Op deze inventaris 
was 
door 
de Landsregering 


beslag 
gelegd 
omdat 
door 


Bonaire 
Beach 
Resort 


verschillende 
premies 
niet 


waren afgedragen. De openbare 
verkoop is toen niet doorgegaan 
omdat Bon Antil, n.v. 
een 
regeling 
zou 
treffen 
met 
de 


Landsontvanger. 
Bovendien 


dreigde Bonaire Trading met 
een kort 
geding bij openbare 


verkoop 
van 
de 
inventaris, 


omdat 
een 
gedeelte van 
de 


inventaris 
op 
huurkoopbasis 


was 
gekocht 
en 
dus 
nog 


eigendom was van de verkoper, 
Bonaire Trading. 


In het Hotel bevinden zich op 


het 
ogenblik 
aldus 
de 
heer 


Gerharts een dertigtal airco's 
die eigendom zijn van Bonaire 
Trading. Door Bonaire Trading 
zijn 
dinsdag 
inmiddels 
uit 


Bonaire Bungalows 
11 airco's 


verwijderd, 
die 
ook 
door 


Bonaire Trading in huurkoop 
geleverd 
waren. 
Bonaire 


Bungalows dat ook in handen 
zijn 
van 
de regering, 
staan 


inmiddels 
enkele weken 
leeg 


omdat de schakelkasten van de 
electriciteit verbrand zijn. De 
heer Gerharts kon de Amigoe 
nog niet meedelen wanneer het 
kort geding zou zijn. 


Nader werd nog vernomen, 


dat beslag gelegd is op Bonaire 
trading. Het werd niet meteen 
duidelijk van wie deze actue 
uitging. 


TELECURACAO 


TELECURACAO: 16.30 then, 
now 
and 
tomorrow; 
16.55 


kinderuurtje; 
17.30 
nature 


without secrets; 
17.45 mundo 


de 
juguetes; 
18.00 
Shema 


Yisrael; 18.20 vervolgmundo de 
juguetes; 
18.45 
dept. 
pa 


desarollo 
publico; 
19.00 
el 


vagabundo; 19.15 nieuws ned.; 
19.35 
vervolg el vagabundo; 


20.00 the rookies; 21.00 nieuws 
pap.; 21.30 Hari; 22.00nochede 
gala. 


RNWO 


RNWO: 
(6020 
kHz 
via 


relaystation op Bonaire): 17.30 
nieuws; 17.48 op verzoek, pres. 
Guus Thole; 18.40 sport in 't 
kort; 
18.45 intermezzo; 
18.49 


hoofdpunten 
nieuws; 
18.50 


einde uitz. 


Agenda Bonaire 


CORRESPONDENT: 
W. 


van der Hoeven, Bernhardweg 
68, tel.: 8051. 


BEZORGING: 
Entrejol 


153A, tel.: 4222. 
POLITIE: 8000. 
HOSPITAAL: 8350 of 8445. 
BRANDWEER: 8222. 


***** 


VRIJDAG 


DIVERSEN 


LUCHTPOSTSLUITING: 


09.00 
voor 
aangetekende 


stukken; 
09.15 voor 
gewone 


stukken voor 
Curacao; 
15.45 


voor 
aangetekende 
stukken; 


16.00 voor 
gewone stukken - 


voor 
Curacao 
en 
Aruba 
- 


postkantoor Kralendijk. (N.8.: 
alle post, 
bestemd voor 
het 


buitenland, gaat viaCuracao). 


BIBLIOBUS: 
te 


Stanislausschool, 


SPEELTUIN: maandag t/m 


vrijdag 
van 
16.30-18.00 uur 


geopend 
voor 
kinderen 
van 


kinderen vein 4-12 jaar. 


OPENBARE 


BIBLIOTHEEK: van maandag 
t/m vrijdag open van 
08.00- 


-12.00/15.00-18.00 uur. 


BON. 
MUSEUM: 
(oude 


politiewacht): 
openingstij den: 


maandag, woensOag en vrijdag 
van 08.00-122.00 en zaterdag 
van 09.00-13.00uur. 


In weekeinde climax 


van Guatemala-actie 


KRALENDIJK. 
- 
We 
zouden 
graag 
het 
laatste 
weekeindevan de maand maart, 
als 
het 
Guatemala-weekend 


willen bestempelen, opdat we 
met onze laatste acties tot het 
gestelde ideaal geraken, aldus 
de heer George Curiel en de heer 
Hugo Semper in een conferentie 
op 
maandagmiddag 
gegeven 


voor de pers. We hebben nog 
geen balans opgemaakt van de 
gelden die binnengekomen zijn 
voor 
de 
slachtoffers 
van 


Guatemala, 
maar we 
hebben 


heel goede hoop 
dat we de 


25.000,— gulden zullen halen, 
Toch willen we nog een laatste 
poging ondernemen om geheel 
Bonaire nog voor enkele dagen 
warm tekrijgen voor onze aktie. 
Er 
zal 
allereerst 
op 


zaterdagavond in het jeugdhuis 
Jong 
Bonaire 
een 
Bingo- 


dansant georganiseerd worden 
en Typico Bonaireano zal deze 
avond muzikaal verzorgen. De 
toegangskaarten zijn al reeds 
verkrijgbaar bij de leden van 
deze organisatie. Voorts zal er 
zondag 
een 
soort 
bazar 


gehouden 
worden, 
waarbij 


gelegenheid bestaat 
voor 
de 


kinderen om'zich te vermaken 
met 
enkele 
spelen, 
zoals 


grabbelton, touwtjes trekken en 
ballen gooien. De bazar is vrij 


toegankelijk 
voor 
iedereen 


vanaf drie uur in de namiddag 
tot zeven uur 's avonds. Om 
deze bazar te kut-iten 
houden 


rekent 
het bestuur op vele 


bijdragen van de zijde van de 
bevolking. 


Het is namelijk de bedoeling, 


dat iedereen, die iets heeft wat 
hij of zij beschikbaar wil stellen 
voor dit doel, zoals huisraad, 
dat overtollig is, maar in goede 
staat is om te verkopen, 
of 


luxeartikelen, b.v. een gouden 
ring, of oorbellen of iets in deze 
geest, 
deze 
giften in 
natura 


bezorgt aan het jeugdhuis op 
donderdagavond van 8 uur tot 
elf uur. Zo ook zal er in Rincon 
ingezameld worden en eveneens 
verkocht worden op de bazar in 
Kralendijk. De commissie zelf 
zal 
op 
alle 
artikelen 
een 


minimumprijs vaststellen en de 
koper 
kan 
zelf 
hoger 
gaan 


wanneer hij of zij iets wil kopen. 
De koper kan dus zelf een bod 
doenop een of ander artikel. 


Voorts wordt er verzocht om 


kleding, die nog goed meekan, 
om gedragen te worden door 
mensen in Guatemala 
af 
te 


geven aan de respectievelijke 
buurtcentra, 
die 
later 
deze 


goederen zullen afdragen aan 
het 
comité, 
dit 
voor 
de 


verzending 
naar 
Guatemala 


zullen zorgdragen. Men hoopt 
dat 
deze 
laatste 


krachtinspanning 
van 
de 


Bonaireaanse bevolking, in het 
weekeinde 
is er ook nog de 


wandelmars van de jeugd van 
de 
Scholengemeenschap 


Bonaire, 
waarvoor 
heel 
veel 


belangstelling blijkt te bestaan, 
de 
klap 
op 
de vuurpeil zal 


worden om het gestelde doel te 
bereiken, __.. . Aldus de heren 
Curiel 
en 
Semper 
van 
de 


commissie 
„Di 
Bonaire 
pa 


Guatemala". 


Carte blance 


in Venezuela 


SCHERPENHEUVEL. - 


De Venezolaanse vestiging van 
Carte blanche in Venezuela is 
onlangs 
verhuisd 
naar 
het 


gebouw van Banco exterior in 
Caracas, bij welke gelegenheid 
het kantoor 
werd ingezegend 


door de aartsbisschop coadjutor 
van 
Caracas. 
De 


vertegenwoordiger 
van 
Carte 


blanche voor de Nederlandse 
Antillen en hetCaribisch gebied 
Henry 
Veeris 
was 
daarbij 


aanwezig. 
Het 
Antilliaanse, 


kantoor valt namelijk onder het 
Venezolaanse agentschap van 
dit 
credit 
cards-systeem. 


Blijkens een mededeling van de 
heer Veeris begint er binnenkort 
een propaganda-campagne op 
de 
Antillen. 
In 
Venezuela 


berust de vertegenwoordiging 
van Carte blanche, beterbekend 
als Cartablanca, bij deBanco di 
comercio, welke via radio en tv 
en in de kranten een campagne 
is begonnen. 
Op 
de Antillen 


bevat de campagne onder meer 
het 
beschikbaar 
stellen 
van 


bekers voor sportwedstrijden. 
Pond de verhuizing in Caracas 
werd een conventie gehouden in 
het Hilton-hotel. 


Caribe naar 
Bonaire 


ORANJESTAD. - 
In 
het 


Pinksterweekeinde 
gaat 
een 


grote 
delegatie 
van 
de 


Caribeclub 
naar 
Bonaire. 


Tijdens 
het 
verblijf op 
het 


Flamingo-eiland 
zijn 
er 
ook 


sportontmoetingen. 
Het 


organiserend comité, waar de 
leden zich kunnen inschrijven, 
bestaat uit Alvin Lacle, Jozef 
Croes, 
Johnny 
Oduber, 


Mariano 
Garrido, 
Johnito 


Oduber 
en 
Junior 
van 
der 


Weide. De komende week staat 
bij Caribe in het teken van de 
jaarlijkse 
sportontmoeting 


tussen 
gehuwden 
en 


ongehuwden. 
De 
opening 
is 


zondag met dames en heren 
softballwedstrijden 
in 
de 


morgenuren en in de middag 
bowling. 


BOMMEL EN HET GRIFPOEN-EI 


8483. — HeerBommel ging leidinggevendvoorin de sloep zitten, 


de beide duikers grepen de riemen, en voort ging het. Een sterke 
eb-stroom droeg het bootje met grote snelheid naar de Raasrok, 
zodat de Albatros al spoedig uit het gezicht verdwenen was. 
„Vreemd", zei heer Ollie. „Hier hebben we gisteren niet gevaren. 
Dit lijkt me de andere kant van de vulkaan toe. Daar heb ik ik geen 
opdracht toe gegeven!" „Wablief?" riep de grootsteroeier tegen de 
wind in. „Ik heb geen bevel gegeven", herhaalde de leiderklagend. 
„Om hierheen te roeien, bedoel ik. Waarom doen jullie dat nu?" 
„Hip heeft hier gisteren het gezonken schip zien liggen", legdeSup 


uit. , ,Toen hij naar beneden ging om jou teredden, weet jewel?% 
deze plek ongeveer. Als je goed kijkt, zal je vanzelf de lichtJC 
zien". „Lichtjes?" vroeg heer Ollie verbaasd. Hij rekte de halst 
spande zijn ogen in, maar het enige dat hij zag, was wolken en #v 
ven. „Recht vooruit!" riep de duiker. Met die woorden greepJr 
een stuk hout, dat hij voor dat doel had meegenomen, en draw 
zich onhoorbaar op zijn bankje om. En voordat heer BommelkT 
vragen wat voor lichtjes er bedoeld werden, daalde de vermolmj, 
plank met kracht op zijn schedelneer, zodat desterren hemvoorf 
ogen dansten. „Dat is dat", zei Sup, toen de ongelukkige versuf 
voorover zakte. „Nu kunnen we aan het werk, Hip!" 


Uitbreiding 
bestuur 
van 
AFBW 


KRALENDIJK. 


Verschillende 
vertegenwoordigers 
van 
de 


AFBW zullen volgende maand 
afgevaardigd worden naar het 
Iro Fiet-congres dat van 21 tot 
23 
april in 
het Hilton-hotel 


gehouden zal worden. Irofiet is 
een 
internationale organisatie, 


die 
de 
werknemers 
in 
de 


handelssector 
i vertegenwoordigt ,r 
Hierna 


Zuucii twee seii__iia_3 gehouden 
worden, waarvan er één handelt 
over de landbouw. DE AFBW 
zal hier ook vertegenwoordigd 
worden. 


Door de AFBW is onlangs een 


vergadering 
gehouden, waarin 


besloten werd het bestuur met 
de volgendeledenuit te breiden: 
W. 
Rollan, 
L. 
Janga, 
A. 


Goeloe, J. Statie en E. A-bdull. 
Bovendien 
is besloten enkele 


commissies in te stellen. Een 
commissie die zich 
zal bezig 


houden met het voorbereiden 
van het congres, dat binnen drie 
maanden zal plaats hebben. In 
deze commissie hebben zitting 
H. Martinus, E. de Grijze en M. 
Barbolina. 
Verder 
is 
er 
een 


commissie 
ingesteld 
om 
de 


ontspanning op de >''Dag van de 
arbeid te organiseren. Hierin 
zitten J. Dilberie, C. Britt en 
M. Frans. Een andercommissie 
bestaande uit de heren Primo 
Bernabela, L. 
Silberie en E. 


Seraus zal zich belasten met het 
voorbereiden van 
lezingen en 


het verstrekken van informatie 
aan de leden van de AFWB " Tot 
slot vermeldt het schrijven van 
de AFBW dat W. Rollan als 
tweede 
vice-voorzitter 
zal 


optreden ter vervanging van 
Genaro Silie. 


BC: Amerikanenkamp- 
noodwoningen afstoten 


SCHERPENHEUVEL. 
- 
Het 
bestuurscollege 
van 


Curacao isvan mening, dat het 
aanbeveling verdient om de tot 
noodwoningen 
verbouwde 


barakken van het voormalige 
Amerikanenkamp Suffisant af 
te stoten. Dit in verband met 
hun constructie j, de ouderdom 
ervan 
en de 
steeds duurder 


wordende 
onderhoudskosteni. 


Het verzoek van een 
drietal 


huurders om hen de percelen 
grond, waarop deze opstallen 
staan in erfpacht af te staan en 
de 
opstallen 
aan 
hen 
in 


eigendom over te dragen komt 
daarom goed uit. Het bc heeft 
dan ook de raad benaderd met 
een drietal ontwerpen om aan 
het verzoek van deze huurders 
tekunnen voldoen. 


Wat 
de heer Oscar 
M.R. 


Betrian betreft, gaat hetom een 
perceel 
grond 
aan 
de 


Admiraalsweg, ter grootte van 


2010 vierkante meter, wat de 
heer Milton M. Hooi betreft otf> 
een 
perceel 
aan 
de 


Musketiersweg ter grootte vaP 
ongeveer 720 
vierkante meter 


en wat de heer Charles R. de 
Boer betreft gaat het om een 
perceel 
ook 
aan 
de 


muskietenweg;, ter grootteva» 
twaalfhonderd vierkante meter- 


Minimono 


over armoede 


SCHERPENHEUVEL. 
". 
In 
de 
serie Minimono's va° 


pater P. Brenneker is het derde 
deel verschenen. Dit heeft d 9 
titel: Denksels over armoede. 


Dit is een probleem waar heel 


de wereld aan sleutelt. Nergen9 
komt 
men ermee klaar, aldus 


het 
voorwoord. 
Ook 
op 
de 


Antillen niet. De armen worde" 
armer, de rijken worden rijker- 
Het is een uiterst gecompliceerd 
probleem. 


In deze minimorio wil pater 


Brenneker aandacht schenken 
aan 
enkele 
grondbeginselen- 


Naast 
de 
Nederlandse tekst 


staan tekeningen van de hand 
van de auteur. 


Ook 
deze 
minimono 
lS 


gedrukt 
bij 
Scherpenheuvel- 


Eerder verschenen Portretten in 
blik van Odulio Nepomuceno en 
Gedichten van Klis Juliana. 


Gestolen geweer 


opgespoord 


SCHERPENHEUVEL. - 
Een patrouille van Rio Canario 
heeft dinsdag de achttienjarige 
E.R. 
en 
de 
24-jarige 
V.F. 


aangehouden toen zij aan het 
jagen waren in de mondi aan de 
Noordkant. Een jachtgeweeren 
enige patronen werden in beslag 
genomen. 
Het 
geweer 
was 


afkomstig van diefstal. Omdat 
zij niet wilden verklaren hoe 
men 
aan 
het 
geweer 
was 


gekomen werden beide mannen 
voor het onderzoekingesloten. 


SCHERPENHEUVEL. - 
In dekomende weken worden er 
drie 
toeristenschepen 
in 
de 


havens van Curasao verwacht. 
Op 31 maart komt deVistafjord 
met vijfhonderd passagiers, op 
6 april de Sun Viking met 741 
passagiers en op 
12 april de 


Nordie 
Prince 
met 
740 


passagiers. 
Zo blijkt uit een 


publicatie 
van 
het 
Cur. 


toeristenbureau. 


DONDERDAG 25 MAAR' 
AMIliUt 


PHILIPSBURG. _ Aan de 


Pondville is men begonnen met 
het dichtgooien van een stuk 
van de Pondville. Links van het 
gebouw op de foto is reeds een 
gedeelte gedicht. Op dit terrein 
zal 
straks het sportveld van 
Sint 
Maarten 
worden 


aangelegd. 
Voor de toekomst 


wordt gedachtaan een weg over 
de Pondville naar de overkant. 


Boutique *gg^ 


FlowershopElegance 


Uw adres voor: heren- en 


dames mode-artikelen. 
Eveneens voor snijbloemen- 


Noord-Nikibokoweg 


Bonaire 
, 


PAGINA 2 


Tiffany 


Jones 


herzien. 
Mogelijk 
wordt 


ranco 
door Godett niet meer 


J|s een „vreemde eend in de 
lJt" beschouwd maar 
is hij 


Mledig opgenomen in Frente- 


evenals 
met 
de 
ex- 


/*AN-politicus 
Don 
Martina 
P* geval is. 
\ waar de CFW een volgende 


' eer' met een stemadvies naar 


zal gaan is ook moeilijk te 


Norspellen. Men heeft het in 


verleden geprobeerd met 


op de DP-lijst, op 


e üjst van MAN en met een 
stemadviesvoor Frente. Blijven 
V 
de 
NVP-U, 
PSD 
en 


van 
McWilliam. Of 


ng-A-Kwie 
c.s. 
moeten 


oiledig in de politiek gaan en 
~611 
eigen 
politieke 
partij 


Wchten 
bij 
de 
volgende 


etkiezingen. 
Dan 
zal 
ook 


,ü'delijk worden hoeveel macht 
6 vakbond heeft en hoeveel 
*kbondsleden 
zich 
scharen 


c*>ter de politieke denkbeelden 
.*ö bepaalde vakbondsleiders 
,i^ 
hun 
arbeidsbelangen 


| 


ESPREKREGERING MET T.I.-SUPERVISORS 


MinisterGodett 
i.v.m.T.I.-affaire: 


rente heeft stemadvies 


an CFW niet meer nodig 


LLEMSTAD _ 
Frente- 


"jleider 
en minister van 


*id 
en 
Sociale 
Zaken, 


"onPapa Godett heeft in een 
tQentaar 
aan 
de 
Amigoe 


'Sgeerd op de 
gisterein in 


blad 
gepubliceerde 


tlaring van de CFW dat men 


P nog moet beraden of in de 
r°mst nog een stemadviesin 
Voordeel van Frente Obrero 
Worden 
gegeven 
door 
de 


'hond. 
In kringen van 
de 
" is men nogal verbolgen op 
felle reactie 
van 
Frente- 


'ijleider 
n.a.v. 
de 


'onstratieo. l.v. deCFWvan 


I Werknemers 
van 
Texas 


,'fuments afgelopen dinsdag 


Fort Amsterdam. Wilson 


P*tt verklaarde onomwonden 
'e 0 de Amigoe dat zijn partij 


1 stemadvies van de CFW 
'g heeft. „Ik zou de CFW 


F8 Willen verzoeken om a.u.b. 
Pj advies meer te geven om 
['rente te stemmen. Ik geloof 
fwens niet dat dit advies van 
r'slaggevende 
aard 
is 


"«est 
bij 
de 


Jüezingsoverwinning 
welke 


}* 
partij 
bij 
de 


j^dsraadsverkiezingen 
heeft 


Sld. De CFW heeft zich al 
*der 
rechtstreeks 
met 
de 


Jjttiek 
bemoeid 
en 
zelfs 


'"ösen geplaatst op delijst van 
baalde politieke partijen (de 


D.P. en MAN red) maar zonder 
succes," aldus Godett. 


De 
Frente-partijleider 
en 


minister is van mening dat de 
CFW niet de juiste plaats heeft 
uitgekozen om te demonstreren. 
„Men hadvoor het gebouwvan 
Texas 
Instruments 
een 


demonstratie 
moeten 
houden 


toen de Amerikanen te kennen 
gaven dat zij 24 uur zouden 
sluiten. Maar de CFW heeft 
zich gehouden aan de afspraak 
van Isa aan T.I. dat er bij hun 
vertrek 
geen 
demonstraties 


zouden plaatsvinden en er geen 
„picket lines" zouden worden 
gevormd. Ik betwijfel het of de 
CFW niet op de hoogte was van 
het 
akkoord 
tussen 
de 


regering—lsa 
en T.1.", aldus 


Godett. De Frente-minister zei 
dat 
hij 
zich 
voor 
honderd 


procent inzet voor de ontslagen 
werknemers 
van 
Texas 


Instruments. „Ik ben er niet 
om" 
de 
belangen 
van 


vakbondsleiders te behartigen 
maar om voor de arbeiders zelf 
op te komen. Ik heb de cfw- 
leiders uitgedaagd om op elk 
moment waarop zij dat wensen 
persoonlijk naar 
het AWC- 


gebouw te komen om uitleg te 
geven aan de T.1.-werknemers. 
Toen ik in 
het Fort 
aan de 


demonstrerende 
meisjes 
te 


kennen gafdat het mij speet dat 
zij bij deregering waren komen 
protesteren en niet bij T.I. zei 
CFW-voorzitter 
Ong 
A-Kwie 


dat de brief welke hij wilde 
aanbieden aan de premier geen 
protestbrief 
was 
maar 
een 


petitie. Maar later bleek dat het 
wel 
degelijk 
ging 
om 
een 


protest. Het ergste vind ik dat 


de demonstrerende meisjes hier 
zelf 
niet van 
op 
de 
hoogte 


waren. 


Dit is mij uit gesprekken met 


enige van hen gebleken," aldus 
minister Godett, 


De Frente-minister zei het te 


betreuren dat 
de 
toenmalige 


premier Isa in zijn afspraak met 
de Amerikanen van T.I. ook na 
de na hem komende regeringen 
heeft gecompromitteerd, doorte 


stellen dat deze garant zouden 
staan voor deveiligheid van het 
T.1.-stafpersoneel 
bij 
hun 


eventueel vertrek uit Curacao. 
Hij vond het „flauwe kul" dat 
Isa nu naar voren brengt dat 
de 
Staatsregeling 
deze 


garanties biedt., 
Dan had Isa 


dat niet uitdrukkelijk in een 
akkoord 
behoeven 
vast 
te 


stellen," 
aldus- 
Godett. 


Tenslotte 
verklaarde 
minister 


Godett 
tegenover de Amigoe 


dat hij 
gistermorgen 
samen 


met het BC van Curacao een 
onderhoud zou hebben gehad 
met enkele supervisorsvan T.I. 
Deze waren echter te laat op de 
afspraak verschenen en hij had 
moeten vertrekken i.v.m. zijn 
wekelijksebezoekdag. 


Vanmorgen 
zou 
minister 
Godett 
samen 
met 
premier 


Evertsz echter een delegatievan 
T.1.-supervisors ontvangen om 
o.m. te praten over de gangvan 
Vier kilo 
cocaine 


gevonden 


SCHERPENHEUVEL. - 
De 
douane-recherche 
heeft 


woensdagmiddag rond 
kwart 


voor vijf weer een goede slag 
geslagendoor devondst van een 
partij van vier kilo cocaine op 
een buitenlander die op Curacao 
aankwam 
per 
vliegtuig. 
Bij 


controle op de luchthaven werd 
ontdekt dat zijn beide koffers 
een dubbele bodem hadden. De 
waarde van de cocaine bedraagt 
zon twee miljoen gulden. De 
man 
verklaarde, 
dat hij 
de 


cocaine aan iemand op Curacao 
moest overhandigen. Hij zegt 


niet te. kennen. 


Volgens 
de 
politie 
is 
het 


duidelijk, dat de partij cocaine 
voor 
de 
Curacaose 
markt 


bestemd 
was. 
De 
36-jarige 


verdachte 
is 
ingesloten. Het 


zaken in het gesloten bedrijf. 
Godett zei dat gisteren deT.1.- 
-supervisors in het gesprek met 
de 
Frente-gedeputeerden 


Toolinchie 
Pietersz 
en 
Don 


Martina 
bewijzen 
hadden 


gepresenteerd 
dat T.I. 
elders 


vervaardigde 
produkten 
in 


Europa 
op 
de markt bracht 


onder het label van Curacao om 
te 
profiteren 
van 
de EEG- 


:aciliteiten. 


Kort geding 


Personeel T.I. 
tegen direktie 


SCHERPENHEUVEL. 
j't 
personeel 
van 
T.1.- 


-'*truments 
dat 
sinds 


l 'idagmiddag zonder werk zit 


eft 
vanmorgen tijdens 
een 


r^gadering 
met de vakbond 


Ij. W haar handtekening op een 
,/st 
gezet. 
Hierdoor 
is 
het 


°gelijk 
geworden 
voor 
de 


'«bond 
een 
geding 
aan 
te 


ijPjnnen tegen de direktie van 


bi'f 
personeel 
wil 
garantie 


,*oben dat de directievan T.I. 
.?ö 
uitbetaalt 
volgens 
de 


gerende 
wettelijke 
regels. 


r?'n vreest dat het bedrijf uit 


vetrekt zonder dat T.I. 


i*ll 
de wettelijke bepalingen 


e'ft voldaan. 
i^aar 
de Amigoe 
verneemt 


.^ft 
de 
heer 
Jan 
Nooy, 


u6rtegenwoordiger 
van 
de 


p^erlandse 
vakbonden 
op 


u^acao, een telegram naar de 
ederlandse 
vakcentrales 


jponden waarin hij om steun 
J 
1solidariteit vraagt. Verder 


i_°rdt 
gevraagd 
dat 
de 


ederlandse 
vakcentrales 


maatregelen nemen 


veBen 
T.I. 
en 
dat 
men 


akorganisaties 
elders in 
de 


ei"eld 
benadert 
om 
te 


tegen 
de sluiting 


\SII het bedrijf op Curacao. In 
j ' telegram wordt opgemerkt 


g * T.I. tot bedrijfssluiting is 
l ergegaan 
wat 
ten 
gevolge 


.eeft 
dat 
vele 
personen 


6rkloos zijn geworden en dat 


„ 
grote verontwaardiging en 


teweeg 
heeft 
|r"racht 
in 
de 
Curacaose 


Meenschap. 


„Geen arbeidsonrust bij vertrek” 
Garanties Isa voor T.I. 
binden ook deze regering 


WILLEMSTAD 
__ 
De 


Amigoe is in het bezit gekomen 
van de tekst van het akkoord 
welk 
in 
1973 
is 
aangegaan 


tussen deregering-Isa en Texas 
Instruments. Premier Isa en de 
toenmalige 
landsbemiddelaar 


hebben 
tijdens 
besprekingen 


welke plaatsvonden in de week 
van 
19 
februari 
1973 
de 


volgende afspraken met de T.1.- 
-direktie gemaakt; een systeem 
waarbij 
de 
werknemers 


vrijwillig 
voor 
een 
beperkte 


periode de direktie verzoeken 
contributies in te houden en af 
en te dragen aan deCFW, welke 
toestemming 
periodiek 
moet 


worden vernieuwd; een systeem 
waarbij 
de 
werknemers 
vrijwillig 
een 
machtiging 


ondertekenen 
waarbij 
zij 
de 


T.1.-direktie 
verzoeken 
een 


bedrag gelijk aan de contributie 
te storten in het Sociaal Fonds 
van de CFW; de garantiedat de 
regering 
van 
de Nederlandse 


Antillen 
alle 
nodige 


veiligheidsmaatregelen 
zal 


treffen om 
de arbeidsrust bij 


T.I. te handhaven. De regering 
zal 
onmiddellijk 
stappen 


ondernemen 
om 
„picketing" 


(demonstraties bij stakingen), 
geweld, bedreigingen van het 
personeel en alle andere akties 
bedoeld om het T.1.-personeel 
te intimideren te voorkomen. 


De garantie dat. indien T.I. 


besluit om Curacao te verlaten 
voor een andere bestemming: 


A.: T.I. in staat zal worden 


gesteld zijn bezittingen en zijn 
stafpersoneel in allerust over te 
plaatsen zonder schade toe te 
brengen aan dezebezittingen of 
het 
personeel 
letsel 
toe 
te 


brengen; 


B.: 
bij 
de 
bedrijfssluiting 


moet 
T.I. 
in 
staat 
worden 


gesteld 
het 
personeel 
af 
te 


vloeien volgens 
de bestaande 


regels en volgens een juiste 
produktie-management, 
d.w.z. 


rekening - houdende 
met 
de 


produktiebehoeften; 


C: 
de 
regering 
zal 
de 


bezittingen 
van 
T.I. 
niet 


nationaliseren; 


D.: de regering zal T.I. niet 


laten 
boeten 
voor 
zakelijke 


beslissingen 
door 
achteraf 


beslissingen 
te nemen 
t.a.v. 


wetswijzigingene.d. 


E.: 
de 
regering 
zal 
T.I. 


bijstaan gedurende de periode 
dat 
het 
bedrijf 
aan 
het 


vertrekken 
is 
teneinde 
deze 


terugtrekking 
mogelijk 
te 


maken 
zonder 
veel 
publieke 


beroering 
en 
valse 
beschuldigingen; 


F.: 
de 
regering 
van 
de 


Nederlandse Antillen bindt zich 
door 
ondertekening van 
het 


akkoord voor zichzelf en voor 
latereregeringen. 


In de brief welke voorafgaande 


aan het akkoord door advocaat 
JohnR. Van der Voort van T.I. 
is geschreven aan premier Isa, 
wordt erop gewezendat de eisen 
van T.I. gezien moeten worden 
als 
een 
compromis 
om 
de 


produktie op Curacao (in 1973) 
voort te zetten. Er wordt op 
gewezen 
dat 
de 
garanties 


waarom wordt gevraagd nodig 
zijn omdat het bedrijf geregeld 
bedreigd is met een tweede 30 
mei door de vakbond CFW. 


Ook 
wordt 
gesteld dat bij 


vertrek van T.I. uit Curacao de 
management tijdig de regering 
zal inlichten en alle bestaande 
wettelijke regelingen in acht zal 
nemen, zoals b.v. die van het 
uitbetalen van cessantia. „T.I. 
heeft het grootste respect voor 
de bevolkingen de geschiedenis 
van 
Curacao. 
Maar 
in 
een 


wereldmarkt moeten zakelijke 
beslissingen genomen worden 
op 
basis 
van 
alle 


belanghebbenden 
in 
Texas 


Instruments en dat zijn ook de 
duizenden 
aandeelhouders,, 


werknemers, 
verkopers 
en 


klanten in heel de wereld. Wij 


geloven werkelijk 
dat wij de 


gemeenschap 
dienen en onze 


inspanningen 
moeten worden 


gehonoreerd 
om 
ons 


voortbestaan 
mogelijk 
te 


maken," aldus de brief. 


Op 
18 
maart 
1976 
heeft 


dezelfde 
Vandervoort 
die 
de 


eerste 
brief had ondertekend 


premier 
Evertsz 
schriftelijk 


meegedeeld dat het bedrijf de 
produktie 
op 
Curacao 
zou 


stopzetten. 


Er wordt als reden opgegeven 


dat sinds vorig jaar bepaalde 
douane-autoriteiten in de EEG 
de origine-verklaring vaN DE 
T. I .— produkten 
uit 
Curacao 


niet honoreren zodat het bedrijf 
aan 
extra 
invoerrechten 
een 


bedrag van bijna 2,5 miljoen 
dollarheeft moetenbetalenvoor 
dezeprodukten. 
Bovendien 
hebben 
de 


Tweede 
dode door 
kerosine 


SCHERPENHEUVEL. _ 


De 
26-jarige 
Milta 
Maria 


Leito__Martina 
is 


woensdagavond 
rond 
kwart 


over 
acht 
in 
het Curacaose 


hospitaal 
overleden 
aan 
de 


verwondingen 
die 
zij 


zondagavond heeft 
opgelopen 


bij een kerosine-ontploffing in 
haar woning te Rooi Santoe. 
Daarmee 
heeft 
de kerosine 
, 


waarvan verondersteld wordt, 
dat de samenstelling niet juist 
was, 
zijn 
tweede 
dodelijke 


slachtoffer geëist. 


Ongeveer 
anderhalve 
week 


geleden overleed een meisje dat 
oude 
kleren 
was 
gaan 


verbranden met wat kerosine, 
waarbij zich ook een ontploffing 
voordeed. Daarna hebben zich 
nog enige andere ontploffingen 
voorgedaan 
met 
kerosine, 


waarbij een negenjarig meisje 
zwaar gewondraakte. Ook twee 
politie-agenten in Banda Abao 
hebbenbrandwonden opgelopen 
bij een soortgelijke ontploffing 
terwijl vrijdagavond ook een 
twintigjarige 
man 
in 
het 


ziekenhuis 
werd 
opgenomen 


met 
brandwonden 
na 
een 


kerosine-ontploffing. 


Twaalf maanden 


geeist 
voor 


poging doodslag 


WILLEMSTAD. - Poging 


tot doodslag vond de officier 
waarvoor 
hij 
gistermorgen 


tegen F.S.C, twaalf maanden 
gevangenisstraf eiste. C. 
had 


een 
zwager 
met een kapmes 


bewerkt. 
De 
rechter 
sloot 


gisteren 
het 
onderzoek 
niet 


maar 
wilde 
eerst 
een 


doktersverklaring zien 
of het. 


slachtoffer zelf horen. De man 
die dertien jaar getrouwd was 
en zes kinderen had stond niet 
als agressief bekend. Hij dacht 
dat devrouw iets met de zwager 
had. 
Zij 
heeft 
inmiddels 


echtscheiding 
aangevraagd. 


Verdachte zei- echter tijdens het 
verhoor 
dat 
hij 
niet 
wilde 


scheiden. 
■ 


' 
. 


economische onzekerheid en de 
economische 
problematiek 
de 


produktie 
op 
Curacao 


voortdurend 
bedreigd. 
Ons 


akkoord van 
1973 illustreerd 


deze moeilijkheden en dient als 
voorbeeld van vele problemen 
die 
een 
atmosfeer 
hebben 


geschapen waarbij commercieel 
succes niet meer mogelijk is, 
aldus de heer Vandervoort die 
echter 
geen enkele groep 
de 


schuld 
hiervan 
wil 
geven. 


Inmiddels 
zetten 
premier 


Evertsz en minister van Sociale 
Zaken en Arbeid Godett hun 
besprekingen voort met zowel 
vertegenwoordigers 
van 
het 


T.1.-personeel als met de T.1.- 
-direktie vertegenwoordigd door 
manager 
Jess 
Parker, 


personeelsmanager 
Vandervoort en deheer Olson. 


WILLEMSTAD. - 
Op 


maandag 22 maart hield het 
Bureau Cultuur en Opvoeding 
een 
persconferentie 
in 
de 


Totolica-room 
van 
Hotel 


Curasao 
Intercontinental. 


Tijdens 
deze 
persconferentie 


maakte 
de 
heer 
E.A.V. 


Jesurun, hoofd van het Bureau 
Cultuur 
en 
Opvoeding, 


biizonderheden bekend omtrent 
het toernee van de pianist Harold 


Martina 
door 
Puerto 
Rico. 


Aanwezig 
waren 
de 
heer 


Agustin 
Mercado, 
-die 
de 


coordinator van het toernee is, de 
pianist Harold Martina en de 
heer Oswald 
Specht van 
het 


Bureau Cultuur en Opvoeding. 
Van 
links 
naar 
rechts 
de 


vertegenwoordigers 
van 
de 


pers, de heer Mercado, de heer 
Jesurun, de heer Martina en de 
heer Specht. 


Personeel hotel en casino staakten 
Kort geding CFW tegen 


casino Flamboyant 


SCHERPENHEUVEL. 
- 
„Indien de management van 
Flamboyant 
Sands 
hotel 


vandaag 
het 
casino-personeel 


niet uitbetaald 
dan zal 
de 


vakbond 
CFW 
een 
geding 


aanhangig 
maken 
tegen 
de 


management 
om 
het 
hotel 


failliet te verklaren". Dit heeft 
CFW-voorzitter, Ewald Ong-A- 
Kwie 
vanmorgen 
in 
een 


telefonisch 
gesprek 
met 
de 


Amigoe verklaard. In het casino 
werken er 25 man, die gisteren 
in staking zijn gegaan, daar de 
management 
gisteren 
het 


personeel niet heeft uitbetaald. 
Ook het personeel van het hotel 
legde het werk neer. Ook zij 
werden 
niet uitbetaald. Men 


heeft 
echter 
vanmorgen 
het 


werk weer hervat. 


Het personeel is ontevreden 


over de leiding van het hotel. 
Naar de Amigoe heeft vernomen 
moet de oorzaak van de staking 
gezocht worden 
bij 
general- 


manager Dragan Vitcovic. Hij 
zou 
het 
personeel te kennen 


hebben gegeven dat hij in het 
verleden het personeel uit eigen 
zak zou hebbenbetaald. Nu is er 
geen geld overgekomen voor de 
lonen en dit neemt het personeel 
niet. 
De 
voorzitter 
van 
de 


vakbond Horecaf — waar het 
hotelpersoneel 
lid 
van 
is — 
heeft gisteren een beroep op de 
werknemers 
gedaan 
niet 
in 


staking te gaan, daar dit niet in 
hun belang zou 
zijn. 
Verder 


deed 
hij 
een 
beroep op 
het 


personeel tot vanmiddag twaalf 
uur 
te 
wachten 
daar 
de 


management 
van 
het 
hotel 


beloofd heeft dat hij tegen die 
tijd zou uitbetalen. Ondanks dit 
legde men het werk neer. Het 
hotelpersoneel heeft vanmorgen 
het werk inmiddels hervat. 


De 
vakbond 
Horecaf 
zou 


vanmorgen een gesprek hebben 
met premier Evertsz, minister 
W. 
Godett 
van 
Arbeid 
en 


gedeputeerde G. de Paula om de 
ontstane situatie te bespreken 
en 
een oplossing in deze te 


vinden. 


Raad vrijdag- 
avond bijeen 


SCHERPENHEUVEL. - De 


eilandsraad van Curacao komt 
vrijdagmiddag om zes uur in 
openbarevergadering bijeen om 
te 
spreken 
over 
de 


arbeidssituatie op Curacao. Dit 
agendapunt 
is 
aangevraagd 


door de DP-fractie. 
Opbrengst 
Guatemala- 
collecte 


SCHERPENHEUVEL. 
- 


De 
collecte in 
de katholieke 


kerken 
van 
het 
bisdom 


Willemstad voor de slachtoffers 
van 
de 
aardbevingsramp in 


Guatemala 
heeft 
bijna 


twintigduizend 
gulden 


opgebracht. Op Bonaire was de 
opbrengst 1.525 gulden, op de 
Boyenwinden 2.545 gulden, op 
Aruba 
5.103 
gulden 
en 
op 


Curacao 10.567 gulden. 


Vervolg van pag. 1 
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Groep - Charter en Individuele Reizen 
,,,„„ NEDERLAND,*»CURACAO 
* 
Het is Uw voordeel indien wijvoor Uw INDIVIDUELE 
reis een GROEPS- OF CHARTERPRIJS (een enorme 
besparing) kunnen afdwingen. 


* 
Dat kan en dat gebeurt! Wij coördineren alle aanvragen 
met samenwerkende reisorganisaties in Nederland. 


* 
Vraag onze vertrekdata en prijzen! 


BONAIRE TRADING CO. CURACAO N.Y. 


Punda: 12011 
* 
Promenade 37600 
* 
Shell 9-3919 


TE KOOP GEVRAAGD 


2 in goede staat verkerende 


BENFORD DUMPERS 


TYPE 1200 


Capaciteit 500 Itr. 


Tijdenskantooruren: 


CURACAO: Telefoon: 36282 
ARUBA: 
Telefoon: 
1466 


HHMMHi__Miiiiiii 


BANKWERKER/DRAAIER 


GEZOCHT 


voor ons METAALVERWERKEND BEDRIJF op het Shell- 
terrein. 


Ca. 35 jaar, minimaalL.T.S. 


Moet Fabricage Chef bij diens afwezigheid kunnen ver- 
vangen. 


Sollicitaties onder no. 2001 van dit blad. 


■ 
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Bescherm Uw 
auto 
/j£N 
tegen roest. 


f 
j\ Breng Uw nieuwe of 


/ 
| 
gebruikte 
auto 
of 


| 
Ti truck naar ons en U 
ij 
kr'Jgt 
gegaran- 


iP-^ 
deerd 
Uw 
auto 


/ 
uTmN roes' 
bestendig 
/ 
D)) 
terug, 
door 
en 
i 
l__=^ 
it_i door, van binnen en 


r 
P^i van Du',en- 


If 
} 
[L I GARANTIE: 


I 
* 5 jaar op nieuwe 


voertuigen 
|*2 jaar op gebruik- 
| 
te voertuigen 


ll' * geen limiet op het 


ik 
} 
aantal verreden ki- 
\V 
lometers. 
\\___ 
ij 
* garantie 
verze- 


yP Tj 
kerd. 


I J 
Schottegatweg 


I 
m( 
naast pompstation 


I /vj*=?\\ Buena Vista 


j(/Q)\]Tel.: 43896 


)| 
RESTAURANT 
f> 


;fHET ADRES 
2§VOORUW 
H' 
<|ZAKENLUI\ICHES& 
«Tel. 36073-36291|V 


AMIGOE 
ulkdacf za iviAAtti iy <o 
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In belang toerisme 


Taxibond en ABC 


werken samen 


SCHERPENHEUVEL. 
- 
Tijdens 
het 
bezoek 
van 
de 


QueenElisabeth II van dinsdag 
23 
maart 
jongstleden 
aan 


Curasao hebben de Algemene 
Curacaose 
taxi bond en 
het 


Autobus Bedrijf Curacao bij 
wijze van proef gezorgd voor 
een gezamenlijk transport van 
de vele touristen. Zoals bekend 
gaven 
het 
grote 
aantal 


passagiers en de ligplaats te 
Caracasbaai 
in het verleden 


problemen voor het leverenvan 
adequaat 
transport. 
Het 


inzetten van bussen leverde als 
oplossing 
het 
bezwaar 
dat 


daardoor veel klanten voor de 
taxi's verloren gingen. Aldus 
een communique. De proef van 
jongstleden dinsdag had 
tot 


doel 
om 
de 
toeristen 
goed 


transport te bieden en toch te 
zorgen 
dat 
dit 
geen 


inkomstenverlies voor de taxi's 
hoefde 
te betekenen. 
Hiertoe 


werden 
door 
de 
Algemene 


Curacaose 
taxi 
bond 
enige 


bussen 
gehuurd. 
van 
het 


Autobus 
Bedrijf 
Curacao. 


Personeel 
van 
de 
taxibond 


zorgde voor het innen van de 
transporttarieven, 
één 
dollar 


per 
persoon. 
Op 
deze wijze 


werden 
's 
ochtends 
met 
5 


busritten van Caracasbaai naar 
Punda 
circa 
300 
personen 


vervoerd en 's middags met 2 
ritten 
in omgekeerde richting 


circa 90 personen. 
Na aftrek 


van 
de 
onkosten 
van 
het 


Autobus Bedrijf Curacao bleef 
een redelijke winst over voor de 
Algemene Curacaose taxi bond. 
Het ligt in de bedoeling dat 
beide partijen deresultaten van 
deze 
prref 
nader 
zullen 


bestuderen om vervolgens te 
komen tot een uitbreiding van 
de samenwerking. 
Poli 5 april 
in gebruik 


WILLEMSTAD. 
- 
De 


streefdatum voor het in gebruik 
stellen van de polikliniek is nu 
vijf april. 
Daarvoor 
zal een 


commissie zich bezig 
houden 


met 
de 
problemen rond 
de 


bezetting van 
de poli. 
Zoals 


bekend zal een gedeelte van het 
landslaboratorium naar de poli 
verhuizen. 
Geleidelijk 
aan 


zullen dan de diverse dokters 
hun intrek nemen in de nieuwe 
poli. Aldus werd gisteren naar 
voren 
gebracht 
in 
een 


vergadering tussen het BC, de 
GGD en enkeledoktoren. 


Zr Augustina 


overleden 


SCHERPENHEUVEL. 
_ 


Dezer 
dagen 
ontvingen 
de 


zusters 
van 
Schijndel 
uit 


Nederland 
het 
bericht, 
dat 


zuster 
Augustina 
Voets 
in 


Schijndel-Wijbosch 
overleden 


is. Zuster Augustina kwam in 
1926 naar Curacao om te gaan 
zorgen voor de meisjes van het 
internaat te Santa Rosa. 
Zij 


bleef dit mooie werk doen tot 9 
december 1931. Daarna was zij 
achtereenvolgens 
overste 
te 


Montagne 
en 
Pietermaai tot 


1959, 
waar 
zij 
vruchtbaar 


werkte, 
niet 
alleen 
voor 
de 


Zusters, maar ook oud-internen 
en vele anderen met raad en 
daad bij stonden. Maart 1959 
vertrok 
zr. 
Augustina 
naar 


Nederland om te genieten van 
een welverdiende rust. 
Op 23 


maart riep God haar tot zich om 
voor 
altijd bij Hem te zijn. 


Graag stellen de zusters van 
Schijndel 
oud-internen 
en 


bekenden in de gelegenheid om 
samen in een Eucharistieviering 
God te danken voor alles, wat 
zij met Zijn hulp tot stand heeft 
mogen brengen. Deze H. Mis 
zal, 
indien 
mogelijk, 


opgedragen worden door mgr. 
W. Ellis in de kapel van Huize 
St. Jozefop zaterdagavond half 
zes. 


ELECTRONIC 


WEEKEND SALE 


8 TR POCKET RADIOS 699Reg. 11.50 


" SOLID 
STATE MINI RADIO 7"Reg. 12.50 


JUMBOKING-SIZE RADIO 299SReg. 3500 


POCKET CALCULATOR 


CASSETTERECORDERS 39"Reg. $395 


CASSETE TAPES 


C- 603FOR3"Reg. 79S 


C-120 3FOR 599Reg. 995 


WESTCLOX ’ 


n Wf|| 


ALARM CLOCK 
I ,0 
v 
' :,1 ;ill 
I o : 
A 
- 
Hi 


I 
«'■ 


■ 
Jill 
Key wind alarm. 
\ 
Ö 
/■ 
■ 
\ 
4 |j> If 
Shatterproof 
, 
7X 5 
||' 


crystal. Bold 
'^%**^ 
\'>;j 


numerals. 
*S||^t_-_._ .w-.vJjjF 


WONGCO 


SAN NICOLAS 
ORANJESTAD 


VERHUISBOEDEL 


inpakken en vervoeren 
alsmede 
verhuizingen 


op Aruba: 


OFICINA MARITIMA 


Tel.: 2664 of 1622 


f 
" 
"~ 
r 


. 
ALLES MOET WEG 
{* 


UITVERKOOP VAN ONDERDELEN 
3 


! 
-H 


I 
Ja, leest het goed. 


I 
Voor het eerst op Aruba een 
% 


1 UITVERKOOP VAN 
VW 
ONDERDELEÏ^ 


I 
waaronder een grote partij — ongebruikte — bodyparts. 
\ 


l 


. 
KORTINGEN VAN 
| 


I 
50 t/m 90 PROCENT 


I 


Voor deze uitverkoop zijn wij op 


ZATERDAG 27 MAART G E O P E N D van 9.00 vm — 1.00 uur nm. 


Haast U, degene die het eerst komt heeft de.beste keus. 


1 
(J®\ 
ARUCARN.V. 


Sabana Blancoe 35 


HKOEL 


TECHNISCH BEDRIJF 


ARUBA N.V. 


Uw adres voor het leveren en installeren van commerciële 
airconditioning 
apparaturen 
van het wereldbekende 
merk 


CHRYSLER-AIRTEMP. 


Verder tot Uw dienst voor het repareren en onderhouden van 
al Uw koelapparatuur, ongeacht merk en capaciteit. 


Voor verdere inlichtingen kunt U contact opnemen met de Hr. 
H. Steenhuizen of de Hr B. Dunlock, Fergusonstraat 7. 
Te1.:4040. 


_ 


___-_-_____-■ 
- 


March 25 at 8.30 p.m. 


"SIERVO DEDIOS" 


AMERICO MONTERO 


MARIA LUISA LAMATA 


In Spanish 


ENTRANCE: Fls. 2,00 
ADMITTANCE: All Ages 


■ 
r-—. 


HAPPY COFFEE HOUR 


elke morgen van 9-11 


GRATIS KOFFIEDRINKEN 


MARISKA 


natuurlijk 


-—— 
1 
I 


"^^>LOW.ERS 


I 


w^ u_p___j 


Madurostraat 10 


Phone 1500-3091 


Where to gowhere to dine and where to entertain yourself 


>B4_______H^_ 
-JiU f*mml\ 
DAQQV 
CUICinC 
Vanavond gezelliggaan eten? 


mmmm 
_ *_tas6 
-M l|" 
I 
| > 
V^y 
DUDDT 
jnltLUj 
Morgen een zakenlunch? 
■ 
^^""■ 
jJi. 
Enjoy a quiet moment at 


* 


Arut>a-Stieraton 
comedia« 
Dannaar 
M AIUIC 
rundown and then join v, 
<^Ü^ 
Hotel &Casino 
"^!»% 
for 
v 
stars 
_%#/ 


Sheraton Hotels and Motor inns 
Ut 
OUr PELICAN CAFE 
<"\~TP_{' 


DUD ARNO 
or in the RED PARROT 
f 


maSlc,an 
jfli^flW 
tfl-K 
DINNING ROOM where 
jPsjg^l 


itiËk 
H 
"-^"^aß^" 
the charm and the gentle- 


San Nicolas - Tel. 5132 
ness of Aruba. 
FRIDAY NIGHT 


. Showtime: Stellaris Sup- 
CHOW STEAK KOW 
IS CARIBBEAN CARNIVAL 


per Club 10.00 p.m. and 
r SUBGUM WONTON 
arUOU 8 finest 
7:00 till 10:00 p.m. 


Midnightshow 
in 
Le 
SPECIAL CHOW MIEN 
_r_p_a##■ 
"»»._«»"# 
Poolside 
dUb 
youn chow fried rice 
restaurant 
Poolslde 


uuiuienawn 
Diablo Room - Midnight Show 
IUD* 


* __. 
. „„ rt 
HalHolbrook 
Rembrandt Room 
Nightly except on Mon- 
FILLET ASTORIA SPECIAL 
*^^ 


Skimping 
Jewels 


English-Spanish subtitles 
Except on Wednesday 
CHICKEN ALA KING 
AjJ_É»T/ 
*v 
J^S 
__fe^_ 
* 
Spectacular Carnival Cos- 


This 
picture 
will 
not 
be 
ysuCONHUNTO 
SSr\f|(X^ ffli/ ij\ 
W CSiHirTS... 
* 
&* L^bo 
and 
Glass 


shown at the Drive-In. 
nrnnAiiwrnunn 
#J_k 
. Êr\mafa\ 
TM \\j \\Jk\uRk\ W_k 1 
JIL f^-** 
dP-Mp 
uance 
DEDHALA VI COMBO 
. *** 


% 
, 
xfÉlHilKr 
W_AIIPI 7 I ' 


'»- 
"^ 
* 
Bongo Board Show 


„" 
r 
_____ 
For reservations: 
Al. .CTK^Ik) Arill)Ö 
%I____J_KF 
4___Pkx'^t^^rrl ;fej 
BEA,H ; 
' 
ENTRa, 
*_ Fls. 3,00 
Call our maitre D. Donald, 
HOTEL 6, CASINO 
"Ifa" 


1 
iF-* 
' 
\lgaJr\tQtm\i 


ADMITTANCE. ?« Yrs 
ex.239 
'WS^ 
j 
\V>y>,of",fc\ mSr¥X*r^ 


AMIGOE 


IN DE SUPERMARKET VAN N. HABIBE il 


TUBORG 
K 


BIER 
loc 


voor slechts fis. 22,50 per originele krat van 24flj, 


: 
_____ 
L 


CARRIEJ 


CENTRAL AIR CONDITIONING f 


Specifyyour next residential proj« 


to be as saleable as it is beautiful 


Comfort and low cost have 
coilscombines with prefabn - 
beautifully simple waytov 


madecentral residentialair 
catedducts, elbows andfittings 
prospects intopurchaser* 


conditioning all but essential 
for awiderange ofcapacities 


in modern single-family ' 
and installation requirements, 


residences. Ifyou're an 
And thecondensing unitis 
Thp CaWt& wv? 
architect, landdeveloperor 
designed toblend into any 
'' 


,t; 
j i| *x^L u^f 
builder, Carrier has madeiteasy 
surroundings. You hardly see it 
TO COOI 311 QT 3My 


for you toinclude central air 
or hear it. Whether your next 
,^^__B^_k. 
■■ 


■ 


conditioning in your next 
project is one house or alarge 
wj^i^Hte^^ 
~-.'^ 


residential project. A new 
development, specify Carrier 
|\m^lttttl^m^ .;';r 


system of condensers andfan 
centralair conditioning. It's a 
1 
*" 


Fergusonstraat 41 
Tel.: 355 


WITH ACRES OF BIG SAVINGS I 


SELLING 
AT 


BELOW-AC- 


BTUAL 


PRi- teft*-vrr__f 
ces! 
InÉHi 
In addition you 
get a BIG BO- 'fj JjtlJ 
NUS 
of fIJTI 


fls. 
100.00 
on f .Mill 


every 
USED 
1:1' 1 Xl 


CAR purchased 
■ 
PBW_l_ . 
during jWfll 
MARCH 
1976 
m*\aa\a^f)aJ^' 


at: 


NATIONAL MOTOR CO., INC. 


Ferg»sonstraat39, 
Oranjestad 
Phones: 1505 , 3027 


NEEDED 


for immediate employment 


EXPERIENCED CORRESPONDENCE 


SECRETARY 


Good knowledge of English is a must. 


Apply in person at 


CARIB MOTORS 


L. G. Smith Blvd. 112 


PJA 
10 


VOZ DI ARUBA 


HOROSCOPO MUSICAL & ATARDECER MUSICAL 


Diariamente 
di 6.10 a.m. pa 7.00 a.m.: HOROSCOPO 


MUSICAL cv consejonan astrologico. 


ATARDECER MUSICAL di 4.45 - 6.30 p.m. 


Ambos programa acargo di JUANCITO GIEL. 
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AGENOA 
ARUBA 


f 
nummers 
van 
de 


pc op Aruba zijn dage- 
Verkrijgbaar in Oranje- 
bij: 
Refresqueria 
van 


Wever, 
INGRID, 
La 


I La Popular en Piet 


Fountain, 
Edwins 


Hn te Savaneta, Nicolas 
I De Wit Store in Divi- 
Manchebo, 
Sheraton- 


len 


Aruba Caribbean- 


, Van Dorp, Americana 
'a-hotel en Holiday Inn 
istore. 


foor: Nassaustraat 110 


_foonnummers 


Alle afdelingen: 


4333 - 4334 - 4335 
"tooruren 


Werkdagen 08.15-12.00 


14.00-17.30 


Zaterdag 
08.15-10.00 


'tobruren voor spoedge- 


Tel. 1639-2950-3855 


24 uur per dag, 


' tel. 2116 of 1604. 


[Ijtie in alle gevallen 
[Tel. 4555. 


FE VEER: 20.30the girl from 
Wka 
(14 
jr.); RIALTO: 


■ 
"O the seduction of inga (18 
I; DRIVE-INN: 20.30 siervo 


1 dios (AL.); PRINCIPAL: 
"30 sugarkill (18 jr.). 


KRUIS: Dakota: 


Judith, 
tel.: 
4444; 


fanjestad: zr Wolff, tel.: 3168; 
f^ord 
en 
Oranjestad: 
zr 


rnricus, tel.: 3425; Santa Cruz 
T Paradera: 
zr Ludovic, tel.: 


J288; Savaneta en Brazil: 
zr 


Pichaela, 
tel.: 
7020; 
San 


Ficolas; zr Eugenia, tel: 5906; 
>an 
Pedro-Hospitaal, 
tel.: 


!200. 
'OTICA'S 
ORANJESTAD: Aruba, tel.: 
'°8l; 
SAN 
NICOLAS: 
San 


AVONDDIENST 


San Nicolas en 


Vaneta: 
dokter M.D.v.d. 


Qrtel, Savaneta 317, tel.: 7224. 


ÖIVERSEN 
CARIBECLUB: 
19.30 


- voor dames; 


i '30 
gymnastieklessen voor 


"«ren. 
ANT. 
REISVERENIGING: 


<uOO-22.00 
jaarl. 
alg. 


ï^gadering - Centro di Bario 


ATIA: 
19.30 
jaarl. 
alg. 


Vefgadering 
- 
Surfside 


.[^taurant. 


SPORT 


h VOETBAL: 20.00Estrella vs 


Nac 


Uhelminastadion. 


VRIJDAG 


DIVERSEN 


ÖjBLIOBUS: 
JJAF: 
08.00 
te. Kukwisa- 


t^ool, Pos-Chiquito; 
10.00 te 


11:30 
te 
Sint 


Savaneta. 


wVpEL: 
08.00 
te 
Sint 
lchaelaschool, 
09.30 
te 
JustusKoningschool, Brazil. 
LUCHTPOSTSLUITING: 
,I:'30 en 
15.00 voor Europa; 


£-30 en 15.00 voor New York - 
postkantoor; 
hulppostkantoor 


"eatrixluchthaven. 
(Sluiting 


v&n aangetekende stukken één 
üur vóór postsluiting). 
VRACHTSCHEPEN: 
2°crates 
en Camino - 
vert. 


KNSM. 
FILMVOORSTELLING 
19 00 voor de jeugd- Cerito di 


FILMVOORSTELLING: 
19.00 voor de jeugd - Centra di 
öario, Noord. FILM: the men. 


TELEARUBA 


17.00 cartoons; 


7-30 mundo de juguete; 18.25 
n.d- 
nieuws; 
18.30 
nature 


Without 
secret; 
18.45 
eng. 


|ticuWS ; i9.00 la hiena; 20.00 
tte 
house; 
20.30 
untamed 


*orld; 21.00 telenoticias; 21.30 
«ere we g 0again; 
22.00 the 


r°okies; 
23.00 friends of man. 


SPOEDIG 


AANWIJZING 


GEDEPUTEERDE 


ORANJESTAD. 


Binnenkort 
zal 
de partijraad 


van de MEP bijeenkomen om 
een zesde gedeputeerde aan te 
wijzen. Zoals bekend wordt van 
bepaalde 
zijde 
sterke 
druk 


uitgeoefend 
om 
hiervoor 
ex- 


minister 
Watty 
Vos 
te 


benoemen. 
Tijdens 
de 


partijraad van 
dinsdag 
werd 


over 
deze 
kwestie 
kort 


gesproken, waarna tijdens de 
vergadering 
een 
aantal 


mededelingen 
werden 
gedaan 


aan 
de 
partijraad. 
Na 
de 


verkiezing 
van 
een 
zesde 


gedeputeerde 
zal 
ook 
een 


herverdeling 
van 
de 


portefeuilles 
van 
de 


gedeputeerden 
volgen. 
Het 


bericht in een plaatselijk blad 
dat naast Watty Vos ook MEP 
leider Betico Croes kandidaat 
zou zijn om gedeputeerde te 
worden, wordt ten stelligste in 
MEP-kringen 
ontkend. 
Zoals 


bekend heeft de heer Croes 
nimmer 
gedeputeerde 
willen 


worden om zich beter te kunnen 
wijden aan zijn 
reeds zware 


taak van fraktieleider van 
de 


MEPin staten en eilandsraad. 


BeticoCroes daagt Chance voor rechter 


Sentiment nooit misbruikt 


ORANJESTAD. _ In 
een 
brief aan de voorzitter van de 
PPA, Leo Chance, heeft MEP- 
leider Betico Croes uitgebreid 
geantwoord op het telegram dat 
Leo Chance aan hem gestuurd 
had. Aan het einde van deze 
brief zegt Betico Croes dat Leo 
Chance, 
aangezien hij Betico 


Croes metHitlervergelijkt, zich 
voor 
de rechter 
hiervoor zal 


moeten verantwoorden. 


De MEP-leider zegt in zijn 


brief verder dat de afwezigheid 
van Leo Chance niet door de 
PPA-fractieleider 
in 
het 


Arubaanse 
parlement 
is 


verklaard. Verder zegt Betico 
Croes dat hij nimmer iemand 
tegen 
Leo 
Chance 
heeft 


opgehitst, doch slechts hetvolk 
de waarheid over Chance heeft 
verteld zoals het feit dat op 9 


"*■tustus 1968 hij in de staten 


..or 
centralisatie 
gestemd 


heeft, 
zodat 
Aruba 
macht 


ontnomen werd en overgegeven 
werd aan de centrale regering. 
Bovendien, aldus Betico Croes, 
heeft 
Leo 
Chance 
toen 
hij 


minister 
van 
Verkeer 
en 


Vervoer was ervoor gezorgd dat 
het 
kabel-project 
via 
Sint 


Maarten naar Curacao liep en 
besloten dat Aruba er buiten 
blijft. Ook vraagt Betico Croes 
in de brief of Leo Chance zich 
herinnert hoe hij Osbaldo Croes 


en 
Chomi 
Yarzagaray 


belachelijk heeft gemaakt in de 
staten, dat op die wijze Aruba 
dat vecht voor afscheiding aan 
de 
staart 
van 
Curacao 
zal 


blijven hangen. 


Nog 
onlangs, 
aldus Betico 


Croes, hebt u weer een gebrek 
aan beleefdheid en eerbied voor 
ons volk getoond, door als een 
minderheidspartij in de centrale 
regering te gaan deelnemen om 
te werken op basis van 
een 


federale 
republiek 
tegen 
het 


mandaat van 
het Arubaanse 


volk 
zoals 
gegeven 
op 
3 


augustus 1973. 


Het volk heeft gestemd voor 


aparte 
status, 
dus 
voor 
de 


onafhankelijkheid van Aruba, 
aldus Betico 
Croes. De 
heer 


Osbaldo Croes heeft namens de 
PPA 
verklaard 
dat 
men 
de 


beslissing 
van 
dit 
volk 


respecteert. 
Bewijs 
van 
uw 


gebrek 
aan 


verantwoordelijkheid en eerbied 
voor ons volk is uw verklaring 
dat u met uw mensen van San 
Nicolas naar de stadzult komen 
indien de toestand zo doorgaat 
en 
dat u 
een 
toestand zult 


veroorzaken die erger is dan 30 
mei op Curasao. Wij dagen u 
uit: 
indien je iets 
dergelijks 


durft te proberen, dan heb je je 
leven niet lief. Aldus Betico 
Croes aan Leo Chance. 


Het ligt 
nog vers 
in 
ons 


geheugen hoe v de opening van 
ons 
eigen 
vliegveld 
hebt 


geminacht 
tijdens 
het 


bestuurscollege van de PPA om 
aldus de opening van de Saba- 
pier te kunnen bijwonen. Dat v 
voelt 
dat uw veiligheid niet 


gegarandeerd is wanneer v zich 
temidden van yolk bevindt, is 
omdat uw geweten knaagt. Dit 
is een bewijs dat v een daad van 
verraad 
hebt 
verricht 
ten 


opzicht van ons yolk, anders 
had 
v 
geen 
24 
uur 


politiebewakinghoeven vragen. 


Geen moment, aldus Betico 


Croes in zijn brief, werd er 
misbruik 
gemaakt 
van 
de 


inauguratie 
van 
vlag 
en 


volkslied. 
Integendeel, 
de 


toespraken waren a-politiek en 
het 
aanwezige 
volk 
van 


tenminste 
12.000 
personen 


(volgens 
officiële 


politieschattingen tussen de vijf 
en zesduizend, red.) was zeer 
onder 
de indruk. Voor 
ons, 


aldus de MEP-leider, was het 
een grote eer te doen wat PPA 
heeft nagelaten gedurende de 22 
jaar 
waarin 
men 
het 


eilandsbestuur vormde. Indien 
jullie dit misbruik noemen, laat 
het volk maar oordelen, aldus 
Betico Croes aan Leo Chance. 


Hoewel Aruba dushi tera op 


de 
PPA-grammofoonplaat 


stond, 
heeft 
de 
PPA 
nooit 


overwogen om het initiatief te 
nemen om te komen tot een 
officiële vlag en volkslied. Zelfs 
hebt u dit geminacht en ertegen 


gestemd 
in 
de 
eilandsraad. 


Nimmer heb ik het sentiment 
van 
het volk 
gebruikt 
voor 


persoonlijke glorie, aldus Betico 
Croes. Wij weten dat het u een 
doorn 
in 
het 
oog 
is, 
de 


vastberaden wijze waarop de 
MEP de strijdvan het volk naar 
voren 
brengt. 
Tot 
zover het 


schrijven van Betico Croes aan 
de voorzitter van de PPA, de 
heer Leo Chance. 


Gedeputeerden 


nog niet in beroep 


in adviseurszaak 


ORANJESTAD. ___ Zoals de 


Amigoe reeds 
enige 
dagen 


geleden 
berichtte 
heeft 


gezaghebber Jossy Tromp het 
besluit van het bestuurscollege 
om de algemene adviseur van 
het 
bestuurscollege 
de 
heer 


Betico 
Croes 
toch 
tot 
de 


vergadering van het bc toe te 
laten, 
ter 
vernietiging 


voorgedragen. Naar aanleiding 
van 
de 
berichten 
in 
een 


plaatselijke 
dagblad 
dat 
de 


gedeputeerden tegen dit besluit 
van de gezaghebber in beroep 
zijn 
gegaan, 
verneemt 
de 


Amigoe desgevraagd van ged. 
Roland Lacle dat het bc in deze 
nog 
geen 
beslissing 
heeft 


genomen. 
Gewacht 
wordt op 


een 
juridisch advies in deze 


zaak. 


Drie nieuwe raadsleden 


ORANJESTAD 
- 
In 


verband met het bedanken van 
de 
PPA-eilandsraadsleden 


Faustina Frank en Max Croes, 
die 
minister 
werden, 
en 


Dominco 
Tromp 
die 
alleen 


statenlid blijft, werden de heren 
Clyve Lacle, Juan Noguera en 
Dodo 
Figaroa 
door 
het 


hoofdstembureau 
verkozen 


verklaard als nieuwe leden van 
de eilandsraadAruba. 


THEODOOR 
FIGAROA 


(51) 
is 
vader 
van 
zeven 


kinderen. Na zijn studie aan de 
Sint Annaschool op Noord en 
het 
Dominicus 
College 
in 


Oranjestad begon hij te werken 
in het laboratorium van 
de 


Eagle en daarna bij Lago. Van 
1948 tot 1964 was hij werkzaam 
bij Date processing division 
van Lago 
en bracht 
het tot 


hoofd 
van 
de 
afdeling 


Invorderingen. In 1968 trad hij 
in dienst van eilandgebied op de 
mechanische administratie. In 
de loop der jaren behaalde de 
heer Dod Figaroa een groot 
aantal diploma's op het gebied 
van accounting en IBM. Zijn 
politieke carrière begon de heer 
Figaroa — 
die een broer van 


statenvoorzitter Frans Figaroa 
is — in 1948 en was tot 1971 lid 
van deUnion NacionalArubano 
(UNA). 


Voor deze partij was hij van 


1953 
tot 
1959 
lid 
van 
de 


eilandsraad 
en 
1954 


gedeputeerde 
ter 
vervanging 


van Felipito Tromp in verband 


JUAN NOGUERA (40) is 


gehuwd 
en 
vader 
van 
vier 


kinderen. Na zijn opleiding aan 
Heilig 
Hart 
College 
en 


Dominicus College eing hij in 
1951 naar de Lago Vocational 
school en slaagde met lof vier 
jaren later. Hij kreeg een beurs 
aan de Alentown highschool em 
werkte tot 1963 als engineering 
assistent bij Lago. Daarna ging 
hij met een Lago-beurs verder 
studeren 
aan 
West 
Virginia 


institute of technology waar hij 
in 1967 zijn bachelors of science 
degree in chemical engineering 
behaalde. 
Hij 
haalde 
nog 


diverse andere diploma's. 
In 


1970 
werd 
hij 
bij 
Lago 


bevorderd tot seniorengineer en 
werkt 
thans in het Process oil 


movement 
division 
als 
een 


blending 
foreman. 
Bij 
Lago 


volgde 
hij 
enige 
opleidingen 


waaronder 
Lago-sprekers; 


bureau, 
Kepner 
Tregoe 
en 


process economie. Ook in de VS 
volgde 
hij 
enige opleidingen 


waaronder 
process 
computer 


programming Juan Noguera is ■ 
een 
bekende 
radio-amateur 


(PJ3) en speelt ondermeer in het 
bekende Conjunto Jangado. 


met diens afwezigheid voor de 
Ronde tafel-conferentie. Daarna 
was 
hij 
in 
1969 
een 
jaar 


gedeputeerde. 
Toen in 1971 de UNA ophield te 
bestaan werd de heer Figaroa 
lid van de PPA en kwam in dit 
jaar als kandidaat van de PPA 
op de lijst. 


CLYVE FRANCISCO 
LACLE 


(44) gehuwd en vader 


van vijf kinderen, 
ging nadat 


hij 
zijn 
diploma 
aan 
de 


Julianaschool had behaald de 
Voogdijraad werken. 
Intussen 


studeerde 
hij 
verden 
en 


behaalde 
hij 
het diploma in 


Higher A countaney en moderne 
boekhouding aan 
de La 
Salie 


Extension Universiteit. 
Op 
de 
sociale 
academie 
in 


Eindhoven 
behaalde hij 
zijn 


diploma sociaal werker, waarna 
hij 
ruim 
tweeëneenhalf 
jaar 


praktijk 
opdeed 
als 


reclasseringsambtenaar 
in 


Helmond en Den Bosch. Voorts 
behaalde 
hij 
M.O.- 


Staatsinrichting. 
Hij 
is 


hoofdcommies 
bij 


Maatschappelijk zorg en was 
onder 
meer 
drie 
jaar 


waarnemend 
hoofd 
dienst 


Maatschappelijke 
zorg 
en 


arbeidszaken. 
Op 
politiek 


gebied begon hij als actief lid 
van 
de PRO 
en staat sedert 


1971 op dePPA-lijst. 


PPA-kandidaat Nisbet aan MEP: 


Referendum is tegen wet 


ORANJESTAD. 
— 
PPA- 


kandidaat Bennie Nisbet heeft 
met een open brief aan MEP- 
leider Betico Croes gereageerd 
op diens aankondiging dat een 
referendum 
gehouden 
zal 


worden. De heer Nisbet stelt 
dat de heer Betico Croes door de 
verklaring voor TeleAruba dat 
de bevolking in een referendum 
zal 
mogen kiezen tussen 
een 


federale 
republiek 
of 
een 


onafhankelijk Aruba, de indruk 
gewekt 
dat 
een 
referendum 


legaal is, hetgeen niet het geval 
is. 
Een dergelijk referendum, 


aldus de 
heer Nisbet in zijn 


brief, is tegen artikel zeven en 
dertig van de ERNA en tegen 
artikel 
61 
van 
de 


Staatsregeling. Artikel 37 zegt 
onder meer „De leden van de 
raad 
stemmen 
naar 
eed 
en 


geweten, 
zonder last van 
of 


ruggespraak met hen, door wie 
zij zijn gekozen, terwijl artikel 
61 van de Staatsregeling zegt 
De leden der staten stemmen 


naar eed en geweten zonder last 
van 
of ruggespraak 
met hen 


door wie zij zijn gekozen". Een 
referendum zoals door u wordt 
voorgesteld 
aldus 
de 
heer 


Nisbet kunnen we beschouwen 
als last of ruggespraak" en is 
dus tegen de wet. 


Indien 
een 
dergelijk 


referendum onder u of uw partij 
zijn 
leiding 
staat 
dan 


kwalificeer 
ik 
dit 
als 
een 


duidelijk 
bewijs 
van 
het 


dictatoriale beleid dat door u en 
uwpartij gevoerd wordt. Nadat 
de heer Nisbet er op gewezen 
heeft dat na de mislukte reizen 
van de MEP 
een kat in het 


nauw 
rare 
sprongen 
maakt, 


wijst hij er op dat de MEP- 
leider 
noch 
zijn 
partij 


verantwoording heeft afgelegd 
over de reizen naar Nederland, 
Engeland 
en 
de 
Verenigde 


Staten. Hieruit blijkt duidelijk, 
aldus de heer Nisbet, dat het 
heilig recht van het volk om 
behoorlijk 
ingelicht 
en 


voorgelicht 
te 
worden 
niet 


gerespecteerd 
wordt.. 
Nu 


komen 
jullie „doodleuk" 
met 


een referendum, 
waarbij 
het 


volk moet beslissen. Maar hoe 
kan het 
Arubaanse volk een 


juiste beslissing nemen indien 
uw 
partij 
ronduit 
weigert 


inlichtingen te geven? 
Hieruit 


blijkt 
duidelijk 
dat 
het 


Arubaansevolk door u gebruikt 
wordt, 
aldus 
PPA-kandiaat 


Bennie Nisbet in een open brief 
aan MEP-leider Betico Croes. 


Brandende vraag bij MEP: 
Wie wordt nu gedeputeerde? 


ORANJESTAD. 
- 
De 


eerstvolgende partijvergadering 
van de MEP zal zich aan bezig 
houden met veranderingen in 
het 
bestuurscollege, 
aldus 


verneemt 
de 
Amigoe 
uit 


welingelichte 
bron. 
Zoals 


bekend 
is 
ex-minister Watty 


Vos 
één 
van 
de 
sterkste 
kandidaten 
voor 
een 


gedeputeerde-zetel, terwijl hij 
tevens zijn eilandsraadszetelwil 
innemen, i 


Zijn verkiezing is echter door 


de MEP-leider 
steeds 
op 
de 


lange 
baan 
geschoven. 


Vermoedelijk 
omdat 
dit 
de 


„macht" van de heer Croes op 
het 
bestuurscollege 
zou 


verminderen. Ook ex-minister 
De Kort wordt genoemd 
als 


mogelijke 
gedeputeerde, 


hetgeen zou inhouden dat één 
van de huidige gedeputeerden 
moet opstappen. 


Voordat 
de 
MEP-delegatie 


destijds naar Nederland vertrok 
werd in dit verband de naam 
van gedeputeerde Nel Oduber 
genoemd. 
Diens 
kandidatuur 


leed onder zijn verklaring over 
het 
lam 
leggen van 
Aruba, 


waarover 
hij 
nogal 
stevige 


kritiek 
in 
eigen kringen 
te 


verduren kreeg. Thans zou van 
de zijde van de MEP-leiding 
actie gevoerd worden om niet 
gedeputeerde 
Oduber 
doch 


gedeputeerde Delwyn Gomez 
plaats te laten maken om de 
heer De Kort 
gedeputeerde te 


kunnen maken. 


Dit 
heeft 
wel 
bevreemding 


gewekt omdat het juist de heer 
Gomez is die bijzonder actief is 
als gedeputeerde en waarvan 
ook bekend is dat hij zijn 
beslissingen zelfstandig weet te 
nemen, hetgeen nogals wrijving 
tussen hem en de heer Btico 
Croes veroorzaakt. Zo zou thans 
kritiek 
worden 
uitgeoefend 


omdat de heer Delwyn Gomez 
voorstander is het terrein aan de 


PLA over jeugd 


ORANJESTAD. - 
Tekla 


Gibbs, leider van de Partido 
liber di Aruba (PLA) heeft een 
persverklaring 
uitgegeven 


waarin hij zegt dat 
de PLA 


gedegen rekening 
zal houden 


met de jeugd van Aruba en dat 
er 
een 
jeugdcommissie 
is 


gevormd om voor de jongeren 
te werken. Hij wijst er verder op 
dat de jeugd het recht moet 
hebben om alle discdteques te 
bezoeken. 
Ook 
zal 
de PLA 


ervoor 
zorgen 
dat 
Aruba's 


jeugd een eigen jeugdcentrum 
zal krijgen. 


ORANJESTAD 
- 
Met 


ingang van maandag zullen de 
gedeputeerden — tot 
verdere 


aankondiging 
— 
geen 


spreekuur 
voor 
het 
publiek 


houden. 


Weer Rasmijn 


telegram 


zonder 


ruggespraak 


ORANJESTAD - Opnieuw 


is deheer Rasmijn in het nieuws 
gekomen 
doordat 
hij 
een 


telegram verzond namens een 
groep personen, dat hiervan 
totaal niet op de hoogte waren. 
Enige tijd geleden zond hij op 
eigen houtje een telegram als 
ANAAB-secretaris 
aan 
de 


minister-president 
van 
de 


Nederlandse Antillen, waarvan 
h"_i 
bestuur van de ANAAB 


. jet op de hoogte was. Hij werd 
totn 
als 
secretaris 
geschorst 


waarna 
de 
ANAAB-leden in 


grote meerderheid tijdens een 
referendum 
dit 
eigenhandig 


optreden veroordeelde. 


Ditmaal heeft de heerRasmijn 


namens 
de 
dienstgroep 


Financien — die niet schijnt te 
bestaan 
— 
een 
telegram 


gezonden aan de voorzitter van 
de FTA 
Clarence Richardson 


waarin diens uitlatingen in het 
recente 
VLA-forum 
voor 


TeleAruba veroordeeld worden. 
Personeel 
van 
de 
afdeling 


Landsfinancien 
deelde 


gistermiddag de Amigoe mede 
dat zij totaal niet op de hoogte 
zijn noch achter 
het telegram 


van 
de heer Rasmijn 
staan. 


Overigens zond de heer Rasmijn 
zijn tweede „blunder-telegram" 
toen hij met vakantie was. Het 
personeel 
van Landsfinancien 


veroordeelt 
deze 
gang 
van 


zaken 
waarbij 
zonder 
enige 


voorkennis 
hun 
afdeling 


gebruiktwordt ten sterkste. 


Ingang 


kerkhof 
besmeurd 


ORANJESTAD 


Vermoedelijk aangespoord door 
de vervallen toestand waarin de 
omgeving 
van 
de 


gouvernements 
begraafplaats 


nabij 
de 
Daltonstraat 
in 


Oranjestad 
verkeert — 
de 


Amigoe bracht enige 
weken 


geleden hierover enige foto's en 
deed 
de 
beroep 
op 


werkverschaffing hier eens wat 
aan te doen — heeft de jeugd 
thans de ingangvan het kerkhof 
met fraaie 
leuzen beschilderd. 


Ondermeer staat er maffia op en 
dit maakt op een kerkhofmuur 
een bijzonder slechte indruk. 
Mogelijk gaat de overheid thans 
tot het schoonmaken van dit 
vervallenkerkhof en omgeving. 


Palmbeach 
voor 
Melia 
te 


verlengen, 
omdat 
deze 


hotelgroep reeds vaste plannen 
heeft, 
terwijl 
de 
heer Croes 


voorstander is dit terrein aan de 
Playboy-groep te geven, welke 
plannen 
nog 
in 
een 


beginstadium verkeren en welk 
bedrijf niet zo bekend is als 
Melia. 


Ook 
het 
middelbaar 


administratief 
onderwijs, 


waarvan de heer Croes tijdens 
de oppositie erg voorstander is 
en dat thans door gedeputeerde 
Gomez 
wordt voorgestaan, is 


een 
heet 
politiek 
hangijzer 


geworden, 
omdat 
men 


vermoedelijk in MEP-kringen 
geen geschikte kandidaat voor 
de leiding heeft. Wel zou een 
actief PPA-politicus hiervoor de 
capaciteiten 
bezitten. 
Zoals 


bekend 
hebben 
verschillende 


personen 
en 
instanties 


waaronder 
de 
Aruba 
hotel 


association reeds eerder laten 
blijken waardering te hebben 
voor 
de 
wijze 
waarop 
ged. 


Gomez te werk gaat. 


In casino-zaak 


opnieuw 


aanhoudingen 
ORANJESTAD - 
Gisteren 


heeft de recherche driepersonen 
aangehouden, in verband met 
de casino-affaire. De croupiers 
D. en R. werden aangehouden 
voor 
onderzoek. 
Een 
derde 


werknemer 
kon 
niet 
worden 


aangehouden omdat hij in het 
ziekenhuis ligt. In totaal zijn in 
deze zaak 
nu 
reeds 
veertien 


personen aangehouden en is het 
onderzoek nog niet afgerond. 
Lezing over 
gehandicapt kind 


DAKOTA. - In het YMCA- 


gebouw houdt morgenavond 
(vrijdag) om half acht de heer 
Janvan Balkom een lezingover 
het 
geestelijk 
gehandicapte 


kind en het instituutBibito Pin 
te 
Piedra 
Plat. 
Deze 
lezing 


wordt onder 
auspiciën van de 
YMCA 
gehouden en 
is voor 
belangstellenden 
gratis 


"toegankelijk. 


ORANJESTAD - Afgelopen 


dinsdag moest 
de brandweer 
niet 
minder 
dan 
acht 
maal 


uitrukken voor grasbrandjes. In 
politiekringen waar men met 
onderbezettingkampt en toch al 
werk genoeg heeft maakt men 
zich zorgen over de toenemende 
aantal grasbrandjes diemeestal 
aangestoken te blijken te zijn en 
waarvan de dappere helden op 
het kerkhof liggen. 


LL op SM? 


ORANJESTAD. - De Sint 


Maarten 
Lionsclub 
gaat 
de 


mogelijkheden na om op Sint 
Maarten met een baseball little 
league te beginnen. Tijdens de 
vergadering 
van 
de 
Sint 


Maarten Lionsclub heeft de heer 
Jos 
van 
der 
Schoot 
een 


uiteenzetting gegeven over de 
verrichtingen 
van 
de 
Little 


league op Aruba, waarin onder 
meer een team van de Aruba 
Lions 
en 
Amigoe 
di Aruba 


meespelen. Op verzoek van de 
Sint Maarten Lionsclufrheeft de 
heer Van der Schoot de L.L. 
commisioner 
voor 
de 


Nederlandse 
Antillen 
Milo 


Croes benaderd, die 
toezegde 


alle gegevens en 
inlichtingen 


aan 
de 
voorzitter 
van 
de 


Lionsclub 
te 
zullen 
zenden. 


f/nn lest Uw dorst 
[fl|| het best! 


'ESTEL BIJ Uw krui- 
enier of supermarket. 


Bruiloft of andere 


party? ? 


Natuurlijk in 


DE DISSEL 
(PIET HARSVELD) 


Geopend van 9.00-13.30, 


15.00-19.00 


. 
Tel.: 4229 


PHILIPSBURG. _ 
Vanuit 


The 
windmill-restaurant 
van 


Torn Hoogstraten hadden hedeh 
vertegenwoordigers 
van 


aannemersbedrijven 
een 


uitzicht op het terrein waar het 
nieuwe 
bestuurskantoor 
van 
Sint Maarten op de Pondville 
wordt gebouwd. De openbare 
aanbesteding is 
13 april 
op 


Curacao., doch vandaag werden 
de 
nodige 
aanwijzingen 
in 


Philipsburg gegeven. Op defoto 
vanaf de Windmill rechts op de 
voorgrond het terrein waar het 
bestuurskantoor moet komen, 
geheel links waar thans auto's 
staan komt een parkeerplaats, 
op achtergrond hetgebouw van 
deLRD. 


WANTED 


Experienced qualified 


OFFSET 
PRINTER 


Contact 


MIKE'S PRINTING 


SERVICE 
Postbox 335 


SINT MAARTE^ 


AMIGOE 
PAGINA 5 
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; 
1 


Wij bedanken onze vrienden en relaties van harte voor de 
goede wensen. 
Wij houden ons gaarne aanbevolen voor Uw gewaar- 
deerde opdrachten. 
nhrcncl 


Ahrend Antilliana nv 


JOHN MA. ROSIERS, directeur 
NILO A. PETRONILIA, adj.-dir. 


SCHOTTEGATWEG (Oost) 134— TEL.: 37074. 


——— 
- 


■ 
| 


TÏïë 


Texas Instruments 


electronic printing 
JsH^HHwI 
calculator with full 
/^^^^^^^Kl^ 
function memory. 


FOR ONLY lIS. UDU,- 
Available at EL GLOBO and at the distributors 
Techni-Caribe Inc. 
Emancipateßivd 3B. 
' 


Wij geven U te raden welke van de HUIDIGE 
"SPEURTOCHT" 
adverteerders 
de 
volgende 


week in dit hokje komt te staan. 
I 
SPEURTOCHT 
I I 


I 
1 
VRAAGTEKEN 
' I 


Het juiste antwoord wordt beloond 
met een 
■ 


waardebon 
van 
f. 25,— 
te 
besteden bij 
de 


betreffende zaak. 
Bij meerdere goede inzendingen beslist het lot. 
Onderstaande 
coupon 
in 
te zenden 
aan 
de 


AMIGOE ("Speurtocht-Vraagteken") vóór a.s. 
dinsdagmiddag, 4.30 uur. 
Het lot 
besliste 
dat 
de advertentie van 
LICORES MADURO, 
deze week in het I 


VRAAGTEKENHOKJEkomt te staan. 
Als winnaar kwam uit de bus de heer R. 
HELENA, Guyabaweg 6. 
Masjapabien! 


Naam van de zaak: 
I 
I 
Deelnemer(neemster): 


Adres: 


■ 
I 


TEKOOP GEVRAAGD 


HUIS, 


HUIS INAANBOUW 


of 


BOUWTERREIN 


Tel. 53278 


FOR SALE 


FORD MAVERICK 


1970 


fully equipped, airco, excel- 
lent condition. 


NAF. 3600,— 


Call Ms. Bird 


4222 office hours or 


3034 after office hours. 


. 
— 
— 


MAS POS 


PA MENOS PLAKA 


Jama traha 
un 
afspraak 


pa 
mas informashon sm 


obligashon 
na 
telefón 


44540. 


Boorbedrijf Habaths 


Suffisantweg 5 


RADAR PARABOLIC 
ANTENNES 


STEREO HOBBY CENTER 


SALINJA 


NOTICIA 


IMPORTANTE! 


Pa promé di mei — a mas tardar 
mediados di mei — nos ta spera 
un surlido completamente nobo 
di tur articulo. 


MUEBIERIA 
KENNEDY 


Schottegatweg West 357 


Telefón 43639 


C ';''"/. 


Pa kwalke 
Mp**^' 


okashón... 
Ê 
' t ■ 
"£■ 
Sea 
:. 
nansemento, i"^jÉßgtü^ « 
kumpliarïos. 
kasamentu 
ms Kmß 


DunaFLOßdi 
V J 


Kas di Flor Kayena 


Julianaplein 16- Telefón 54536 


VERSCHEEP UW EUROPESE LADING 


IN CONTAINERS 


met de 


4SF Hapag-Lloyd 


XJL CURACAO TRADING COMPANY (N.A.iN.V. 


HANDELSKADE 24 


Ceteco Concem 
TELEFOON 
12475 mnn 


—. 
è 


Silhouette 
100 


i^ 1 


KORTING 


OP DE OUDE PRIJZEN 
|ïï 
CASA LEON 
:ii.iüBreedestraat 98 (O) — Tel.: 24815 — 25566 


S3rnsonics 


[amigoe ."brief je-van-vijf"speurtocht I 


~^~—________________________________________________________ 
| 
-nT[_|n_ 


|M 
iiinimum 
i hiiihiimii- 
■ 
iiiiiin m 


stelt U deze week in de gelegenheid- behalve 
f 


de 
gebruikelijke 
uitgeloofde F. 250,- 
aan 


waardebon - geheel afzonderlijk daarvan tevens 


F.25,- 


-(vijfentwintig gulden) 


aan waardebon te winnen. 


Het 
enige wat U 
doen moet 
is de in 
de 


SPEURTOCHT voorkomende advertenties goed 
in U op te nemen en de advertentie waarin een 
fout voorkomt uit te knippen en in het vakje 
hiernaast te plakken. Uw naam en adres en het 
juiste woord of 
getal 
in 
te 
vullen 
vóór 


donderdag a.s. en op te zenden aan de Amigoe, 
postbus 577, Curacao. 
*■ 
" 
— 


De winnaar van 
deze week 
was de 
heer 


ANTHONY BRAZIL, Dario Salasstraat 33, 
Naam: 


die het juiste woord IJSKASTEN uit de ad- 
vertentie van AIRESER, Telefoon 
79963 
Adres: 


invulde 
en 
daardoor 
de 
waardebon 
ad 


f. 25,— te besteden bij de betreffende zaak 
Juiste woord: 


won. 
|amigoe's"brief je-van-vijf"speurtocht] 
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CELE 
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WïïïoS 
*»\ i.49 Jplilß 


1VïINBONEN FIJN 
." 
■300 gr 
"* 
/V\M^ 
GRACE 
1' 


IpEPPERIDGE 
- 
69 
| üffif 
CADMIirO 
W 
1 FRENCH ROLLS 
if 
OAKUINtO 
W 


1 
"Sf^astßCakesToz 


159 
||R 
O voor 
JL 


Sïa-ACABOMI 


°-69 
||§k n^Q 


1 


CB' 
V CDADCDIDC **ll 


1 
Öbread cookies 
*** 
srAKtKlös 


SHüHiönc«« 
v»«l vlees 


il I 
PUSS N BOOTS 
0.75 
1/ Iff 
-JjSD 


w. 
1 
CHUCK WAGON 
1949 
OOO TISH _____* 
Zb 
\7Lf 


S 
SNOW WHITE RICE 
10 lbs 
4.99 


DELMONTE CATSUP 
14 oz 
0.69 


JACK BEANSTALK CORN ON COB 
1.79 


TROPICALO ORANGE JUICE 
1/2 gal. 
1.79 


TANG BREAKFAST DRINK 
27 oz 
3.79 


EUROMILK COFFEEMILK 
large ... 3 voor 
1.69 


AMERICAN WHITE POTATOES 
4.5 kg 
3.99 


WHITE POTATOES 
50 lbs 
19.49 


endozaStars boekt 3-2 zege 


Mensing's Strada speelt 
de kaart van Felipe II 


<VNWE. _ 
Na 
een 


taachtige 
eerste 
ronde 


lfin 
Sithoc/Mensing's 


Wa ongeslagen bleef, lijkt de 
' 


de roodzwarten 
toch te 


Slippen. Op de voet gevolgd 
f 


Felipe II beging de ploeg 
sponsor Sigurd 
Mensing 


'taa twee misstappen die haar 
aureool van favoriet van het 
fd rukten. 
Verloren 
werd 
'2-3 
van 
Felipe II 
en 


f'tta met dezelfde cijfers van 
raouder Mendoza Stars in 
f Wedstrijd welkegisteravond 
Jde baan van deS.d.B. Janwé 
fttsvond. 
Met deze nieuwe 


PeQslag 
voor 
Mensing's 


Pda 
staat 
de 
deur 
voor 


R>e II 
naar 
het 


Nrioenschap 
in 
de 
heren- 


ffdklasse wijd open. Slechts 
' zege 
op Olympic in 
de 


fate 
competitie-wedstrijd 


'Mag a.s.) is daarvoor nodig. 


' 


ö de heren A-klasse is alles 
"r 
en 
vlam. 
Liefst 
vijf 


le6en eindigden op de eerste 
|ats en zullen het in een extra 
've 
competitie 
met 
elkaar 


"sten uitvechten. Dit uniek 
* Werd gisteravond gevestigd 


de nederlaag die Amstel 


'leygents in "straight sets" 
** tegen Xaverianen. Behalve 


A-ploegen 


zich 
ook 
geklasseerd 


:°rpions, Jum's en Warwaru. 


Xaverianen, 
gecoachst door 


!übert 
Koeiman, 
speelde 


'steravond een van zijn beste 
edstrijden van de competitie. 
et betrad 
vastberaden 
het 


eid in de wetenschap dat met 
etües 
tegen 
Amstel 
alles 


J'orbij zou zijn; winnen was 


het enige alternatief, en dat 


"Schiedde via de setstanden 
£ - 8 en 16 - 14. Amstel leek in 
f* tweede set aan herstel toe 
P^h kon niet vasthouden op 
r*l 
comfortabele 
voorsprong 
p 13 - 8. "Gebackt" dooreen 
??ede 
defensie 
werd 
de 
lerploeg 
met 
flexibel 


J^valsspel teruggedrongen en 
P devalreep verslagen. 
, In de tweede wedstrijd traden 
| 
Ploegen in devolgende basis- 
stellingen aan: MENDOZA 
!"ARS...- L. 
St Hilaire, 
P. 


Querns, 
H. King, B. Kuwas 


["" Larmonie), R. Martha en M. 
Vurens (B. Kuwas). 
j*ITHOC/MENSING'S 
*TRADA... E. Leend, H. Bulo 
?" Compagniera, Mauricio (H 
? Arnault), 
H. d'Arnault (R, 


Martinez) en E. Ravenstein. 


Mensing's Strada kreeg tegen 
'e Stars genoeg kansen om de 


plaats in de hoofdklasse 


* verzekeren. In deopeningsset 
"tonden de roodzwarten ruim 
y>r 
(9-1) 
doch 
verloren 


met 
13-15. 


was het feit dat 


Mensing's 
Strada 
in 
de 


beslissende set opnieuw faalde 
in een poging de tegenstander 
van zich afte houden, nu bij een 
voorsprong van 13-9. Met de 
afgang 
die 
Dito Ravenstein 


duidelijk 
na 
de 
tweede 
set 


beleefde — 
de Stars blokten 


hem gisteravond als een kleine 
jongen 
af 
— 
miste 
Sithoc 


impuls om het treffen winnend 
af te sluiten. 


De 
eerste set ging na een 


spannende race 
in de slotfase 


met 15 - 13 naar de ploeg van 
trainer Iby Requena. Met het 
inzetten 
van 
Martinez 
voor 


Mauricio liet Mensing's Strada 
zich in de tweede episode niet 
meer afzetten van de zege en 
Mendozawerd danook kansloos 
naar een nederlaag van 3 - 15 
gespeeld. 
De 
Curacaose 


kampioen nam weer de leiding 


(via 
15-12) 
doch 
kon 
niet 


verhinderen 
dat 
Mensing's 


Strada 
het 
op 
een vijfsetter 


aanstuurde dank zij een zege 
(15 - 13) in het vierde bedrijf. 
Door de taktiek van Mendoza 
— 
Ravenstein 
aan 
het 
net 


afgrendelen — 
was de kracht 


van Mensing's Strada evenwel 
gereduceerdtot Toy Leend en in 
mindere 
mate 
Martinez 
en 


Ronald 
Bulo. 
De 
gevolgen 


hiervan 
waren 
duidelijk 


merkbaar wanneer Leend naar 
achteren 
verhuisde 
en 
het 


smashwerk voor een groot deel 
overgelaten 
werd 
aan 


Ravenstein. 


De 
vijfde 
set 
had 
het 


volgende verloop: 7 - 8 bij het 
wisselen van speelhelft in het 
voordeel van M.S., 7-10, 8-11, 
9-11, 11-13, 12-13, 13-13, 14-13 
en 15-13. 


De competitie wordt vrijdag 


besloten 
met 
de 
wedstrijden 


Salem — Green Socks (d/H) en 
Felipe II — Olympic. Plaats: St 
Thomascollege; aanvang: 19.30 
uur. 


IN DUIKVLUCHT verricht 


Humphrey King een prachtige 
safe 
op 
een 
aanval 
van 


Mensing's Strada. Martha kijkt 
gespannen toe. 


LIO ST.HILAIRE en Carlos 
Larmonie in een poging om Toy 
Leend af te blokken. 


Independiente 


Vs Suffisant 


j SCHERPENHEUVEL. - 
Idependiente 
komt 


in het Suffisant- 


ftadion. De wedstrijd begint om 
**lf vijf. Het is de eerste keer 
?*t men elkaar ontmoet. Tot 
J|_den toe heeft Independiente 
at 
jaar 
vijf 
wedstrijden 


Men heeft nog geen 


nederlaag behoeven te 


Sithoc schiet aanvallend tekort 
Scherpenheuvel boekt 
eerste competitiezege 


WILLEMSTAD 
_ 


Scherpenheuvel dat zich in zijn 
voorgaande wedstrijden als een 
zeer strijdbare ploeg heeft laten 
kennen 
maar 
tot 
dusverre 


slechts één punt had behaald 
(tweemaal werd met minimale 
score 
aan 
het kortste 
eind 


getrokken), 
had 
gisteravond 


voor 
het 
eerst 
succes. 
Met 


duidelijke score (3-1) werdtegen 
Sithoc/Ennia de verwachtingen 
die 
in 
de 
voorgaande 


wedstrijden 
waren 
gewekt 


waargemaakt. Er dient hierbij 
wel aangetekend te worden dat 
de 
collegialen 
de 


Scherpenheuvel-ploeg niet veel 
hindernissen op de weg naar de 
eerste 
triomf hebben 
gelegd. 


Erg 
mat 
spelend 
en 
vooral 


aanvallend veel tekort schietend 
zouden 
de 
collegialen 


waarschijnlijk 
tegen 
geen 


enkele 
andere 
divisie-ploeg 


vuist hebben kunnen maken. 


De tweede helft vooral was 


illustratief voor het onvermogen 
van 
de Sithoc-voorhoede. 
In 


deze 45 minuten wisten zij zich 
zegge en schrijve slechts één 
doelrijpe 
kans 
te 
scheppen 


waarbij 
hen 
het 
scoren 


bovendien 
nog 
werd 


vergemakkelijkt doordat 
deze 


ene doorbraak op een strafschop 
uitliep. 
De 
roodgroenen 


speelden veel gemotiveerder en 
legden een veel grotere dosis 
agressiviteitin hun attaques. 


In de eerste periode werden 


twee doelpunten geproduceerd. 
De 
eerste 
treffer 
was 
het 


resultaat van een voortreffelijke 
solo-actie van M. Brigitha die 
de Sithoc-verdediging te snel af 
was 
en 
zijn rush 
met 
een 


beheerste 
schuiver 
afrondde. 


Doelpunt nummer 2 kregen de 
roodgroenen praktisch cadeau 
van keeper Statie toen deze in 


de dertigste minuut na een inzet 
van rechts 
de bal tussen 
de 


benen door het liet glippen en 
aldus L. Basilia 
een niet te 


missen kans bood. Indien men 
algeneigd zou zijn geweest om 
de 
2-0 
voorsprong 
van 


Scherpenheuvel 
geflatteerd te 


noemen, werd deze indruk nog 
voor 
het verstrijken van 
de 


eerste helft weggenomen toen 
de 
roodgroenen 
een 
derde 


doelpunt door Toco Bertrand 
ontnomen 
werden. 
Op 
de 


doellijn keerde de routinier van 
Sithoc een schot dat de keeper 
reeds gepasseerdwas. 


Ook na de rust ging niet veel 


stootkracht 
uit 
van 
de 


collegialen die maar één keer 
gevaarlijk werden, namelijk in 
de 32ste minuut. Daarbij werd 
een collegiaal in de doelmond 
onderuit hetgeen onvermijdelijk 
een strafschop tot gevolg had. 
Roy 
Virginie 
redde 
zonder 


moeite de 
Sithoc-eer met een 


harde schuiver. Scherpenheuvel 
kon deze tegenslag echter echter 
met een gerust hart verwerken 
want tien minuten eerder had 
A. Bernardus 
de derde treffer 


voor 
deze 
ploeg 
laten 


aantekenen. 


Een inzet vanaf rechts waar 


Brasilia 
en Brigitha 
zich op 


fraaie 
wijze 
hadden 
vrij gespeeld, 
bereikte 


Bernardus op de rand van het 
doelgebied en zonder té dralen 
loste hij een hard klimmend 
schot 
dat 
doelman 
Statie 


kansloos liet. 


De 
eerste divisie-competitie 


wordt vrijdagavond voortgezet 
met 
de 
wedstrijd 


UNDEBA/Petromar - 
SUBT/ABN. 


Voor de tweede divisie spelen 


Hubentud Korsow 
en Centro 


Dept. 
Barber/Dividivi 
Transport 
tegen 
elkaar.- 


Postduivennieuws V.V.P. Curacao 


WILLEMSTAD. - 
Op 
7 


1976 vingen de vluchten 
Van V.V.P. "CURACAO" weer 
j!aft, het betrof hier een oude- 
Qüiven vlucht vanaf Westpunt. 


werden 
97 


Postduiven van 12 deelnemers, 
49 voor de eerste vlucht en 48 
voor 
de tweede vlucht. 
De 


vlucht, gelost om 07.00 


oij tamelijk goed weer, had een 


snel verloop en gezien de 


hoge snelhedenbehaald door de 
Postduiven, 
voor 
deze eerste 


vlucht van het seizoen, wijst 
«"fop 
dat 
wij 


hoogstwaarschijnlijk 
sPannende wedvluchten zullen 
hebben dit iaar. 


Winnaar van de eerste vlucht 
*erd Max Hyder, wiens duif 
j*asnelheidvan 1.043,75 meter 
?^r 
minuut 
haalde. 
Tweede 
J/tocht gelost om 07.15 had ook 
j**! vlot verloop, maar moest 
elaas onderdoenvoor de eerste 
vaua snelheid, want hier vloog de 
felste duif toebehorende aan 
r\ Cranston, 986,60 meter per 


Beide 
liefhebbers 


over een goed nieuw 
hok, op een hoogte 


van plus minus 2 meter van de 
begane grond, en hun beloften 
zijn: 
"Kampioen 
Generaal 
1976" teworden. 


Oppassen heren! Er werden 


nog 
meer 
nieuwe 
hokken 


gebouwd, die goed verlucht en 
verlicht zijn etc. etc. en tevens 
worden 
deze 
hokken 
door 
uitstekende 
goede 


geïmporteerde duizen bevolkt, 
dus voldoende materiaal om Uw 
illusies tot het verleden te laten 
behoren. 


Tevens willen wij van deze 


gelegenheid gebruik maken om 
een allen dank te zeggen die op 
de een of andere manier hun 
medewerking hebben verleend 
tijdens 
het vliegseizoen 
1975, 


dat een groot succes werd, en 
spreken de hoop uit dit jaar 
weer van hun medewerking te 
mogen genieten. 


De standna 2 vluchten: 


Onaangewezen: 
Rudy 
Garmes 
280 ptn; Max 


Hyder 214 ptn; John Pinedoe 
188; L. 
Cranston 
146; C.P. 


Desentina 
142; R.A. 
Garmes 


142; C. Vervuurt 70; R. Jacobus 
44; E. Reigina 30; E. Mathilda 


28; R. Leerdam 16; E. Maduro 
Aangewezen: 
Max 
Hyder 
86 
ptn; 
Rudy 


Garmes 82; Jóhn Pinedoe 68; 
R.A. Garmes 52; L. Cranston 
50; C. Vervuurt 32; E. Reigina 
20; 
R. 
Jacobus 
18; 
C.P. 


Desentina; 
E. 
Aduro; 
E. 


Mathila; R. Leerdam. 


Eindresultaat jaar 1975: 


Dhr John Pinedoe, wist na in 


het begin van 
vorig 
seizoen 


minder 
succes 
geboekt 
te 


hebben, 
zich 
toch 
nog 
als 


"Kampioen Generaal 
1975" te 


clasificeren. 
Hij 
werd zowel 
"Kampioen Onaangewezen" als 
"Kampioen 
aangewezen", 
en 


behaalde 
totaal 
voor 


onaangewezen 3060 punten en 
aangewezen 788 punten. John, 
namens bestuur en leden van de 
V.V.P. 
"CURACAO", 


"proficiaat". Hou'm zo voor dit 
jaar! 


Als 
tweede 
"Kampioen 


Generaal 
1975" 
werd 
Rudy 


Garmes met totaal 2976 punten 
onaangewezen 
en 
derde 


aangewezen met 692 punten. 


Derde 
"Kampioen Generaal 


1975" 
werd 
C.P. .Desentina 


2852 punten onaangewezen en 
tweede 
aangewezen met 
766 


punten. 


Aan de heren gaan ook onze 
hartelijke 
gelukwensen 
uit, 
gepaard met het spreekwoord: 
Tinzo en Rudy, als twee duiven 
vechten om het graan, vliegt de 
derdeermee weg! 


Bestuursmutatie: 


Tijdens 
een 
algemene 


ledenvergaderinggehoudenop 9 
januari 1976, werd een bestuur 
gekozen, dater als volgt uitziet: 
tot 
voorzitter 
werd 
gekozen 


Rudy 
Garmes, Socratesstraat 


22, tel. 55593; secretaris werd 
Gerard 
Rademacher, 


Djadostraat 66, tel. 54774; en 
penningmeester Eric Maduro, 
L. de Colignylaan 9, tel. 43311. 
Bij algemene goedkeuring werd 
als nieuw lid ingeschreven M. 
Martis. 


Tot slot wil het bestuur de 


leden, die bij de start van de 
vluchten 
niet 
meededen, 


verzoeken 
hun duiven zovesfiL 
mogelijk 
in 
te 
korven, 
als 


voorbereiding op de komende 
specialevluchten. 


vlootbezoek 


SCHERPENHEUVEL. 
- 


Naast de Berwick van deBritse 
marine wordt zaterdag ook de 
Tidespring 
verwacht 
in 
de 


haven van Curacao. Aan boord 
bevinden zich in totaalruim 370 
man marine-personeel. Zoals te 
doen gebruikelijk, 
is er een 


programma ontworpen voor de 
bezoekers met ortder meer op 
zondagmorgen om half zes de 
beklimming van de Christophel 
en op dezelfde dag 's morgens 
om tien uur een zeiltocht, met 
barbecue 
naar 
de 
Barbara- 


beach. 
Verder kan men 
aan 


sport 
doen; 
maandagmorgen 


volleybal 
en 
voetbal 
en 


's middags 
ook voetbal. 
Dit 


gebeurt 
ook 
op 
dinsdag en 


woensdag, 
aan 
welke 


wedstrijden deelnemen ploegen 
van de Rotterdam, Berwick en 
van 
de 
mariniers; 


donderdagavond zijn er 
drie 


basketballwedstrijden. 
Voor 


vrijdag 2 april staan er atletiek- 
wedstrijden'op het programma. 


Schlitz wint 


openingsduel 


AA-baseball 


SAN 
NICOLAS. - 
Woensdagavond ging de nieuwe 
baseballcompetitie van start in 
het Lago Sportpark. Er 
was 


onder 
meer 
een 
défilé 
met 


deelname van zeven AA-klasse- 
clubs, 
de 
San 
Nicolas 


drumband, madrinas, umpires 
en 
scorers. Dit werd gevolgd 


door een toespraak van ABBA- 
voorzitter 
Jo 
Wauben. 
De 


eerste bal were' geworpen door 
ASU-voorzitter Carlos 
Bislip, 


en na dit gebeurenkon de eerste 
competitiewedstrijd 
tussen 


subkampioen 
Schlitz 
en 


nummer 
drie, 
Budweiser 


beginnen. Deze wedstrijd werd 
door Schlitz gewonnen met 
13- 


-9. Schlitz maakte dertien runs, 
dertien hist ep drie veldfouten 
terwijl Budweiser negen runs, 
acht 
hits en 
zes 
veldfouten 


maakte. De- winnende werper 
voor Sclitz 
werd Raymichael 


Raymond en de verliezer voor 
Budweiser 
werd.- 
Marco 


Werleman- 


Lionel Smith 
degenkampioens 


WILLEMSTAD. - 
Onder 


vrij grote belangstellingvonden 
op zondagmorgen 21 maart, de 
degenwedstrijden plaats om het 
Curacaos Kampioenschap. O.a. 
zagen wij de oud-international 
degenkampioen Nico Nilhorst 
en familie, Myrna Anselma en 
Daniel 
Straker 
welbekende 


schermers, Anton Jessurun en 
familie en een aantal charmante 
supporters van de deelnemers 
aan dezewedstrijden. Het is wel 
jammer 
dat 
we 
enkele 


hoofdklassers van 1975 misten 
evenals de heer Martis, die da 
wacht 
had. 
Wij 
hadden 


voorspeld 
dat 
het 
in 
deze 


wedstrijd niet aan spanningzou 
ontbreken 
en 
wij 
zijn 
niet 


bedrogen uitgekomen. 


In 
de 
eerste 
vier partijen 


wonnen 
Plantijn, 
Eisden 
en 


Krediet 
het 
van 
hun 


tegenstanders, 
terwijl 
Lionel 


Smith er één won en één verloor 
(van Krediet). Er kon nog van 
alles gebeuren. Dit was meer 
terrein verkennen en menkreeg 
niet de indruk dat de schermers 
alles 
op alles zetten om elke 


partij in winst om te zetten. Pas 
in de partij tussen Plantijn en 
Eisden zag men dat het hard 
tegen hard ging. Plantijn won 
door 
de winnende touche en 


flêche toe te brengen. 


Na de tweede en ook de derde 


ronde 
hadden 
noch Plantijn 


noch 
Krediet 
een 
verloren 


partij, terwijl zowel Carty als de 
Luca er drie hadden. In twee 
achtereenvolgende 
partijen 


wonnen Krediet en Smith met 5_ 
1 van resp. Valdez en Eisden. 


Carty 
had 
zijn 
fouten 


ingezien en ging over op een 
aanvallende taktiek en maakte 
meer gebruik van zijn enorme 
reach. Hij versloeg de Luca en 
Valdez met 5-1 terwijl Krediet 
door de verdediging van de tot 


nu toe zeer sterk schermende 
Plantijn wist door te dringen en 


met 
5-0 
won. 
Intussen bad 
Smith verder 
al zijn partijen 


gewonnen en stond gelijk met 
Krediet. 
De spanning was erg 


groot. De beste partij van de 
dag was die van Krediet tegen 
Eisden. Fantastisch degenspel. 


Met S--2" 


wist hij van Krediet te winnen. 
Toen deze in de laatste partij 
van 
de dag ook in een 
zeer 


spannende wedstrijd met één 
touche 
verschil 
van 
Carty 


verloor werd hij definitief naar 
de 
tweede 
plaats 
verwezen, 


terwijl 
Smith 
met 
een 
5-2 


overwinning 
op Plantijn vijf 


gewonnen partijen op zijn naam 
wist te brengen en kampioen 
werd. 


Aan het eind van deze 21 


partijen, 
op bijzonder vlotte 


wijze geleid door de bekende 
oud-schermer Hans Kromhout, 
was het de voorzitter van de 
C.A.S.B. 
zelf, 
Ir. 
Pieters 


Kwiers, die de uitslag bekend 
maakte. Hij dankte de directie 
van de school voor het gebruik 
van 
de 
zaal, 
het 


wedstrijdbureau, onder leiding 
van de heer Boy Simon, dievoor 
alles gezorgd had, zelfs vooreen 
score-board ten gerieve van de 
aanwezigen, de dames Roosje 
Jessurun en Rita 
Smith, de 


hoofdsecondant 
en 
alle 


schermers voor hun sportieve 
strijd en natuurlijk het geachte 
publiek. De uitslag: Kampioen 
hoofdklasse degen: L. Smith 5 
gew. part. indice 1.625; 2. H. 
Krediet 
4 
gew. 
part. 
indice 


1.733; 3. E. Eisden 4 gew. part. 
indice 1.200; 4. E. Carty 3 gew. 
part. 
indice 
1.000; 
5. 
E. 


Plantijn 
3 
gew. 
part. 
indice 


0.833; 6. A. Valdez 2 gew. part. 
indice 0.769; 7. W. de Luca 0 
gew. part. indice 0.500. 


Voetbalvoorbeschouwing: 


PSV licht favoriet 


in treffen vs. Ajax 


DEN HAAG. - Zaterdagkan 


aan de top in de eredivisie veel 
duidelijk worden, wanneerAjax 


Olympisch 
Stadion 
te 


Amsterdam 
ontmoeten. 
PSV, 


dat 
het 
eerste 
treffen 
in 


Eindhoven met 6—2 won, 
is 
licht 
favoriet. 
Ajax 
maakt 


momenteel 
een 
behoorlijke 


inzinking door, 
waarin 
al de 


nodige punten zijn verspeeld, 
terwijl PSV 
de laatste weken 


zeer gemakkelijk scoort (8— 1 in 
de halve finale van de KNVB- 
beker tegen Eindhoven en 6—l 
tegen 
Telstar). 
Ajax 
moet 


winnen, want bij een nederlaag 
wordt het gat met PSV drie 
punten en dat lijkt, hoewel er na 
dit 
weekeinde 
nog 
negen 


wedstrijden 
gespeeld 
moeten 


worden 
te 
veel. 
Voor 
de 


spanning 
zou 
een 


puntenverdeling het gunstigst 
zijn. 
Vooral 
ook, 
omdat 


Feyenoord bepaald niet zeker is 
van 
beide 
punten. 
De 


Rotterdammers gaan op bezoek 
bij NEC in Nijmegen, de ploeg 
die het verrassend goed doet 
ook al verspeelde de debutant 
de laatste weken wat punten. 


Van de koplopers heeft FC 


Twente 
het 
makkelijkste 


programma 
in 
het 
Diekman 


stadion 
te 
Enschede 
komt 


AZ'67 
op 
bezoek. 
De 


Alkmaarders 
verkeren 


momenteel 
echter 
in 
de 


„winning mood" en zullen de 
punten willen pakken om zo een 
aanval te 
doen op 
de vijfde 


plaats, die mogelijkheden geeft 
voor Europees voetbal in het 
volgend seizoen. 


Niet 
alleen bovenaan is 
er 


volop 
spanning. 
Ook 
in 
de 


ondersteregionen is de zaak nog 
lang 
niet 
beslist. 
Excelsior 


verkeert 
duidelijk 
in 


moeilijkheden 
na 
de 
o—2 


nederlaag van afgelopen zondag 
tegen 
mede- 


degradatiekandidaat 
NAC. 


Excelsior 
heeft 
nu 
dertien 


punten, 
terwijl 
de 
ploegen 


boven de veilige streep er al 
'zeventienhebben. Tweevan deze 
ploegen zijn NAC en Go Ahead 
Eagles, 
die 
elkaar 


zaterdagavond 
in 
Breda 


ontmoeten. NAC is favoriet na 
de overwinning op Excelsior, 
maar een puntenverdeling ligt 
het 
meest 
in 
de 
lijn 
der 


verwachtingen. 
Ook 
de 


wedstrijd 
Eindhoven — 
FC 


Utrecht 
is van 
groot belang 


voor 
de 
bezetting 
van 
de 


onderste plaatsen. 
Eindhoven 


heeft twee punten meer dan het 
kwartet, 
dat 
net 
boven 
de 


streep 
staat, 
maar 
komt 


ontegenzeglijk in moeilijkheden 
bij een nederlaag. Ook bij MW 
— 
FC Amsterdam 
(eveneens 


zaterdag) 
worden 
de 


degradatiekaarten geschud. De 


Limburgers 
moeten 
winnen, 


want een nederlaag kan fatale 
gevolgen hebben voor de ploeg, 
die al sinds 
mensenheugnis" 


in de hoogste divisieopereert. 


Hekkesluiter 
Excelsior 


ontvangt op Woudenstein FC 
Den 
Haag en mag 
met een 
gelijkspel 
de 
handen 
dichtknijpen. Na de nederlaag 
van jongstleden zondag lijkt er 
niet 
veel. 
hoop 
voor 
de 
Rotterdammers. 


De beide overige duels zijn 


van 
weinig 
belang 
voor 
de 


bezetting 
n de onderste en 
bovenste 
plaatsen. 


Sparta—Roda JC en Telstar — 
De 
Graafschap 
zijn 


wedstrijden, 
die 
geen 
grote 


verschuivingen op de ranglijst 
kunnen 
veroorzaken. 
Wedstrijden ook, 
waarvan de 
uitslagen 
moeilijk 
zijn 
te 
voorspellen, 
omdat 
de 


krachtsverschillen 
bijzonder 


klein zijn. 


Roemenie wint 
van Frankrijk 


BOEKAREST. - Roemenie 


heeft woensdag in Boekarest in 


kwalificatietoernooi 
voetbed 


Frankrijk met 1— 0 verslagen. 
De stand was al bij rust bereikt. 
De 
Fransen blijven ondanks 


deze nederlaag favoriet voor de 
eerste plaats in groep vier, die 
recht geeft op deelneming aan 
het Olympisch voetbaltoernooi. 
De Roemenen moeten hun twee 
resterende wedstrijden op 6 en 
14 april tegen Nederland, dat 
uitgeschakeld 
is, 
met 
ruim 


verschil 
winnen 
om 
nog 
in 


aanmerking 
te 
komen 
voor 


Montreal. 


Roemenie was in het duel met 


Frankrijk duidelijk de sterkste 
ploeg, maar kon zijn overwicht 
slechts 
in 
een 
doelpunt van 


Boloni in 
de negende minuut 


uitdrukken. 
Doemitroe 
miste 


een strafschop en aan Franse 
zijde werd 
Stassiewitsj uit het 


veld 
gestuurd. 
Er 
waren in 


Boekarest 45.000 toeschouwers* 


De stand in groep vier is: 
1. Frankrijk 
4 
gespeeld, 
6 


punten, 
doelsaldo 
11— 5; 
2. 


Roemenie 
2— 2, 
1—4; 
3. 


Nederland 2—0,4— 7. 


SCHERPENHEUVEL. 
- 
Het BC van Curacao heeft de 
raad benaderd met het ontwerp 
om percelen grond aan te kopen 
te Biesheuvel van de heer H.R. 
de 
Jongh ter grootte van 2830 


vierkante meter. De koopprijs is 
dertig gulden 
per vierkante 


meter. De grond is nodig in 
verband met de reconstructie 
van Biesheuvel. 


AMIGOE 
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" De 
wereldhandelsconfe- 


rentie van de Verenigde Naties 
(UNCTAD) 
vindt dat er een 


internationale 
koper- 


overeenkomst moet komen naar 
het 
voorbeeld 
van 
de 
tin- 


overeenkomst. 
Daarmee 
zou 


stabilisering 
van 
de 
prijzen 


kunnen wordenbereikt. 


" Japan en Frankrijk zullen 


nauwer gaan samenwerken op 
het gebied van kernenergie, zo 
is officieel bekendgemaakt. Het 
Franse 
concern 
St. 
Gobain- 


Pont-Amoussan is in Japan op 
zoek naar een geschikt terrein 
voor 
een 
fabriek 
voor 
het 


herverwerken 
van 


splijtstofafval. 
Japan wil van 


Frankrijk 
een 
snel- 


kweekreactor 
kopen 
van 
het 


type "Phenix". 


" Fried Krupp Huttenwerke 


verwacht 
dat 
de vraag naar 


staal dit jaarweer zal toenemen, 
nadat de staalindustrie in 1975 
een 
slecht 
jaar 
heeft 


doorgemaakt. In 1975 bedroeg 
de omzet van Krupp 2,6 miljard 


DM, 21 procent minder dan in 
1974. De produktievan ruwijzer 
nam 
vorig 
jaar af 
met 
26 


procent tot 2,6 miljoenton. 


" Volgens 
Amerikaanse 


inlichtingen heeft het toch al 
slecht ontwikkelde wintergraan 
in het zuiden van de Sovjet- 
unie ernstige schade geleden 
van koude en droogte. Dit geldt 
ook voor de oogst in delen van 
centraal en zuidoost-Azie. Er 
zal 
op 
grote schaal opnieuw 


moeten worden ingezaaid. 


" De 
Japanse 


automobielfabrieken 
verwachten 
in 
het 
nieuwe 


begrotingsjaar 
(dat 
1 
april 


begint) 
een 
uitvoer 
van 


3.083.000 voertuigen. De totale 
vraag 
naar 
motorvoertuigen 


wordt 
op 
7.196.000 
stuks 


geraamd. 
De 
binnenlandse 


verkopen 
zullen vermoedelijk 


iets 
verminderen 
maar 
de 


uitvoer zal sterk toenemen. 


""" 


In de Verenigde Staten is 


het 
persoonlijk 
inkomen 
in 


februari 
gestegen 
met 
12,9 


miljard 
dollar 
tot 
1.327,9 


miljard dollar(op jaarbasis, met 
correctie 
voor 


seizoensinvloeden), zo heeft het 
Amerikaanse 
ministerie 
van 


Handel 
bekendgemaakt. 
In 


januari steeg het (herzien) met 
14,8 miljard dollar. 


" In januari werden aan de 


Britse 
detailhandelaren. 
in 


totaal 107.000 kleurentelevisie- 
toestellen 
afgeleverd 


(binnenlandse 
produktie 
en 


import) tegen 178.000 in januari 
1975. De import bedroeg 16.000 


stuks tegen 27.000 stuks vorig 
jaar. 


" Het BASF-concern is van 


plan een fabriek van 50 miljoen 
DM 
voor 
de produktie 
van 


methylamine 
en 
de 


nevenprodukten 
daarvan 
te 


bouwen op het petrochemische 
complex 
bij 
Salvador 
in 


Brazilië. Het project maakt deel 
uit 
van 
een 


investeringsprogramma 
ten 


bedrage van 250 miljoen DM 
dat BASF in de komende vijf 
jaar 
in 
Brazilië 
wil 


verwezenlijken. 
Methylafliii1 


komt voor in onkruidverdelger 
en synthetische vezels. 


"De 
Peruaanse 
regeri** 


heeft 
de 
noodtoestan 


afgekondigd voor de anspv^ 
industrie in verband 


tm^OQo 
staking 
van circa 
' 1°- 


vissers, die nu drie dagenduu. 
De ansjovisvangst is sinds 
vorig jaar opgeschort gewf 
omdat de scholen ansjovis 
klein bleken te zijn. 


DONDERDAG 25 MAART 
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ROME. — De grote Italiaan- 


Se filmregisseur Luchino 
Vis- 


conti is woensdag in zijn Ro- 
meinse woning overleden. Hij 
was 69 
jaar. Over de onmid- 


dellijke 
doodsoorzaak 
is 
nog 


Wets meegedeeld. Enkele jaren 
geleden werd Visconti getroffen 


een 
zware 
hartaanval, 


daarvan hij nooit helemaal is 
hersteld. 


.Visconti was bezig aan een 


fiim toen hij door de 


dood werd verrast. Het had Gli 
innocenti (de ingenus) met de 
Italiaanse filmactrice (en vrien- 
din van Belmondo) Laura An- 
tonelli, moeten worden. 
Onder de bestbekende films 


van 
Visconti 
zijn 
Morte 
a 


Venezia met Dirk Bogarde, en 
— meer recent — Conversation 
piece met Burt Lancaster, die 
ook de hoofdrol speelde in Vis- 
conti's II gattopardo. 


De vroege Visconti, vandaan 


gekomen onder de vleugels van 


Jean Renoir, maakte welhaast 
klassiek geworden films als Os- 
sessione, La terra trema, Rocco 
e i suoifratelli. 


Uit 1972 dateert zijnfilm over 


koning Ludwig II van Beieren, 
de bizarre kastelenbouwer en 
beschermheer van Wagner, met 
in de hoofdrol Helmut Berger, 
die ook een hoofdrol speelde in 
Visconti's laatste werk Conver- 
sationpiece. 


In zijn privé-leven was 
de 


edelman en miljonairVisconti di 
Mod'roné een onorthodoxe cohi- 


munist, 
die 
de 
dodenwacht 
betrok bij de baar van Palmiro 
Togliatti, toen deze leider van 
de Italliaanse communistische 
partij was overleden. 


Graaf Luchino Visconti, her- 


tog van Modrone kon op een 
stamboom wijzen die terugging 
tot de "schoonzoonvan Carolus 
Magnus". 


Visconti studeerde tien jaar 


cello, werd een eerste klas ruiter 
en ontwikkelde 
zich tot 
een 


kunstkenner. Pas in 
1935, na 


een 
ontmoeting 
met 
Renoir 


besloot Visconti zich met de fil 
merij in te laten. 


Ossessione met Alida Valli 


was zijn debuut, 
gemaakt in 


1942. Het draaiboek was ge- 
baseerd 
op 
de Amerikaanse 


novelle The 
postman 
always 


rings twicevan James Cain. 


Benito Mussolini keurde 
de 


vertoning 
van 
de film 
per 


soonlijk 'goed en. het werd een 
kasstuk. 
■ 


In latere jarenis Visconti ook 


toneelregisseur geworden. Hij 
introduceerde voor het Italiaan- 
se theaterpubliek Arthur Miller, 
Tennessee Williams en 
Jean- 


Paul Sartre. 


De afsluitende films van Vis- 
conti — die zich de laatste tijd 
nauwelijks nog voor politiek in- 
teresseerde — zijn van decaden- 
tie 
en 
homofilie doortrokken 
epossen in 
kolossale beelden. 


Een ervan The damned, wijdde 


r>".tsland. 
Ook 


hierin speelden Dirk Bogarde en 
Helmut Berger. 


Onder de vroege films van de 


overleden meester noemen wij 
nog Bellissima met wijlen Anna 
Magnani, en Senso. 


Onder de actrices die Visconti 


bijzonder lief waren, 
was ook 


Silvana Mangano (Bittere rijs- 
t., 
die hoofdrollen 
voor 
hem 


speelde in Dood in Venetië en 
Conversation piece. 


AAN DE GRENS GROMT EEN ONGEDULDIGE VRIJHEIDSMACHT 
Lan Smith: de onbuigzame 


(Door Ferd Op de Cout) 


lan Smith tegen meerderheidsbewind": kop boven een bericht 
* recente datum in een Nederlandse krant. Het „understate- 
"t" van het jar ongetwijfeld, met betrekking tot de man die 
*r dan tien jaar geleden eenzijdig de Rhodesische onafhanke- 
■ 
faeid proclameerde en op wiens doen en laten thans de ogen van 
hele wereld zijn gericht. Een kat in het nauw maakt rare 
'ongen en iedereen is benieuwd of en hoe Smith zich zal redden 


de, penibele situatie waarin hij zijn land, dat officieus nog 


tyd een Britse kolonie is, heeft gemanoevreerd. 


IF*t 


parlement 
van 
Rhodesie, 


prin 50 van 
de 66 zetels door 


r>ken Worden bezet terwijl 
om- 
iteerd 
evenredig een bevolking 
P 5,5 miljoen zwarten staat te- 
F°ver 
een 
blanke minderheid 
r> ongeveer 250.000, dit parlement 
Ihad er in korte tijd een aantal 
fwiminerende 
wetten 
doorge- 
pd - eind 
1972 - waarop lan 


P'th 
thans 
niet 
of 
nauwelijks 


Pder gezichtsverlies kan terugko- 
fo. En gezien het starre en on- 
Pgzame Karakter van de man is 
P dergelijke ommezwaai dan ook 
f| te verwachten of het 
moest 


P door druk van buitenaf. Die 
Nk neemt met de dag in omvang 
'intensiteit toe. Als Smith blijft 
[[«arden zal een nieuwe „boe- 
poorlog" in zuidelijk Afrika bin- 
P afzienbare tijd niet te vermij- 


l*en onbuigzaam man, wiens be- 
d Rhodesie in een vrijwel on- 
""dbare 
isolementspositie 
heeft 


**!> belanden. Maar het kritieke 
joint of no return" lijkt nu 
be- 


j«t; De maat is vol voor zwart 
*ika en aan 
de grenzen gromt 


1 ongeduldige vrijheidsmacnt. 
".Over 
my 
dead 
body", 
heeft 


*>ith al.tien jaar geleden geant- 
'ord op de vraag of er ooit een 
>odesische regering 
zou komen 
f* bij algemene verkiezingen op 
PHocratische grondslag is gekozen 
P Waarmee dus een eind zou ko- 
pn aande levenswijze en de al- 
leenheerschappij van een bevoor- 
Phte blanke, maar kleine boeren- 
pste over eeri onderontwikkelde 
Pfrderheid van vijf en een half 
'■ 
'joen. Vechtend 


("■ 
Als wij tot de slotsom zouden 


r*en 
dat wij 
ons 
land zullen 
Ifeten verlaten, dan zullen wij dat 
entend doen in-pHafs Van kfl_i- 
|Wd", 
zo luidde een' endere uit- 


vraak van lan Douglas Smith. 
E>eze' bikkelharde, gevoelloze, ei- 
gengereide maar slimme bewaarder 
,atl wat hij 
noemt „God's 
own 


|°Untry" werd in 1919 geboren als 
l«on van een k°l°n'st' die zien in 
i°?8 had gevestigd in dit deel van 


e* 
» waar nauwelijks negen jaar 


hrdetj je Zuidafrikaanse 
staats- 


?a'l v»» Britse afkomst, Cccii Rho- 
lfs. het verzet der Ndebele- en 
"fashona-stammen in bloed had ge- 
boord. 
h^ij 
..genoot" 
een 
orthodoxe, 


JJfincipiëel-strenge Anglicaanse op- 
.°*ding, waardoor hij als het ware 
'orrnrijp gestoomd werd voor 
de 


conservatieve 
oer-kolonialistische 


Britse 
sfeer en politiek, die het 


toenmalige protectoraat beheersten 
en dat zich uitstrekte over Botswa- 
na, Malawi, Zambia en Rhodesie. 
De Britse „settlers", sentimenteel 
sterk gehecht aan hun land van 
oorsprong, zijn nimmer in staat ge- 
bleken zich enigermate te verplaat- 
sen in de sfeer van de volkeren, 
waarover zij krachtens hun supe- 
rieure en paternalistische „roeping" 
met verachting en onderdrukking 
regeerden. 


Aldus 
politiek 
geïndoctrineerd 


en als een voortreffelijk rugby-spe- 
ler fysiek gestaald, begaf de jonge 
lan Smith zich op 21-jarige leeftijd 
naar zijn Britse vaderland, want 
die sentimentele 


■gehechtheid was 


ook hem met de moedermelk inge- 
geven. 
Het 
Gemenebestideaal 


„Brittania rule the waves" voedde 
nog zijn denken. Hij brak zijn eco- 
nomie-studies in Zuid-Afrika af en 
werd in Engeland lid van het Rho- 
desische RAF-squaciron 
in 
1941. 
Nog datzelfde jaarkreeg de Duitse 
Luftwaffe 
de moedige vlieger in 


het vizier en lan Smith stortte bo- 
ven het westelijke deel van de Ly- 
bische woestijn neer. Hij werd ern- 
stig gewond en zijn reddingsploeg 
had 
hem 
af 
afgeschreven. 
Mis- 


schien 
is 
het 
zijn 
ongelooflijke 


geestkracht geweest waaraan hij 
zijn leven 
te danken had. Smith, 


nog bij bewustzijn, hoorde een van 
zijn 
medebemanningsleden 
even- 


eens zwaar gewond, maar met dat 
typisch 
Britse flegma 
mompelen: 


„OVer een paar uur ben ik 
een 
lijk". 


Ingreep 


Gehavend, vooral in het gezicht 
- 
een 
plastische 
ingreep 
bleek 
noodzakelijk _ls gevolg waarvan 
hij een ondoorgrondelijke oogop- 
slag houdt en nog nauwelijks tot 
lachen in staat is - steeg lan Smith 
zes maanden later weer op. Kort 
daarna werd hij opnieuw neerge- 
schoten, nu boven de Povlakte, Hij 
sloot zich hier aan bij een groep 
partizanen met 
wie hij een half 


jaar lang onder zeer gevaarlijke en 
primitieve omstandigheden het le- 
ven deelde. 


Met trots komt lan Smith in ge- 


sprekken met diplomaten en jour- 
nalisten herhaaldeijk terug op zijn 
roemruchte oorlogsjaren, die voor 
zijn karakter en zelfvertrouwen ui- 
teraard van de grootste betekenis 
zijn geweest. 


MN SMITH 


Het patriottisme van deze vecht- 


jas is in hoge mate medebepalend 
geweest voor de harde lijn waarin 
zich 
zijn 
na-oorlogse 
koloniale 


koers en zijn-kille politieke denken 
zouden richten. Misschien ook wel 
zijn. afkomst, 
want vader 
Smith 


was een Schotse veehouder én sla- 
ger. Geen wonder dat de regering 


in Salisbury dan ook wel spottend 
een „kabinet van cowboys' 
is ge- 


noemd. Hoofdcowboy Smith houdt 
de teugels strak en als hij ze al 
even laat vieren dan niet verder 
dan in de vorm van concessies die 
„juist 
géén doorbraak" blijken 
te 


zijn, zoals zijn grootste rivaal, de 
nationalistische Rhodesische leider 


Joshua Nkomo van de „African Pe- 
ople's Union 
(ZAPU) 
tot dusver 


heeft ervaren. 
fn feite blijft lan Sm_;n hard- 
nekkig vastklampen aan de oude 
grondwet van 
1961, waardoor 
de 


blanken 
nog 
jarenlang 
van 
de 


macht verzekerd zouden blijven als 
niet andere en sterkere machten 


staan te dringen om het roer 
in 


Rhodesie 
te keren. Blanke leiders 


van liberaler kaliber 
dan Smijh, 


zoals Sir Roy Welensky, de toen- 
malige Noord-Rhodesische premier 
en Garfield Todd, voorzitter van 
de Zuid-Rhodesische Verenigde Fe- 
derale Partij, zagen de noodzaak 
van verbeteringen voor de Afrika- 
nen wèl in. Het kostte hun wel hun 
baantje, maar het verzet van zwart 
Rhodesie groeide met de dag. Daar 
kon de opvolger van de in 1958 af- 
getreden premier Todd,Whitehead, 
ondanks diens verbod van de ANC 
van NKOMO, niets tegen uitrich- 
ten. Nkomo stichtte gewoon een 
nieuwe partij 
onder 
een andere 


naam. 


Bij toenemende ernstige ongere- 


geldheden sneuvelen tientallen Af- 
rikanen en de gevangenissenraken 
overvol. Intussen neemt de druk op 
Londen 
om 
Zuid-Rhodesië 
onaf- 
hankelijkheid te verlenen, toe. In 
1963 wordt de federatie ontbonden: 
Nyassaland 
wordt 
Malawi 
en 


Noord-Rhodesië 
Zambia. 
Londen 


echter houdt vast aan het principe: 
Eerst een-meerderheidsbewind, aan 
onafhankelijkheid. 


Vruchteloos 


In 1964 volgt lan Smith, dan vi- 


ce-premier en minister van Finan- 
ciën in Het kabinet van Winston 
Field, laatstgenoemde op, met alle 
gevolgen van dien: de koers wordt 
harder, veelvuldig overleg met de 
regering-Wilsqn blijft vruchteloos. 
Op 11 november 
1965 proclameert 


lan Smith eenzijdig de onafhanke- 
lijkheid 
van 
Rhodesie. 
Garfield 


Todd krijgt huisarrest, de bevrij- 
dingsorganisaties van 
Nkomo en 


Sithole, 
resp. 
ZAPU 
en 
ZANU, 


worden verboden. Het verzet gaat 
ondergronds verder of vanuit het 
buitenland, Zambia en Tanzania. 
Engeland begint een olie-embargo, 
de VN 
volgen 
met 
economische 


sancties, maar het effect van deze 
maatregelen blijft minimaal omdat 
Portugal via zijn toenmalige kolo- 
nie Mozambique de tankers naar 
Lourenco Marques liet doorvaren. 
Zuid-Afrika hield ook zijn handels- 
wegen met Rhodesie open. 
_ 


De drastische ommekeer in Afri- 


ka " het vertrek der Portugezen uit 
Angola 
en 
Mozambique 
" heeft 


voor Rhodesie tot gevolg dat het 
: slechts één bevriende mogendheid 
in 
Afrika 
heeft 
overgehouden: 
Zuid-Afrika, dat slechts een strook 
van 200 op de totale 3000 km Rho- 
desische grens met deze noorder- 
buur deelt. 


De 
guerilla-activiteit 
neemt 
voortdurend toe en lan Smith zal 
zijn 
tpt dusver vrijwel concessie- 
loos beleid radikaal moeten ombui- 
gen als hij wil voorkomen dat de 
onafhankelijkheid van Rhodesie uit 
het bloed van zwart en blank 
te- 
voorschijn komt. 


Maar als de zoon van de Schotse 


slager bloed wil zien, zal hij zijn 
zin ongetwijfeld krijgen. 


Watergate en 
Lockheed: 


een kwestie 
van traditie 


(Door Aad Jongbloed) 


Als op 17 juni 1972 twee jonge Washington Post-verslagge- 


vers, Carl Bernstein en Bob Woodward, de inbraak in het 
hoofdkwartier van de Democratische partij (Watergate) aan- 
grijpen om via een wervelende serie primeurs het Witte Huis 
zwart te maken doen zij niets nieuws. Als'Agnew verdwijnt, 
kis Nixon moet aftreden, als de CIA-beerput opengaat en als 
Lockheed en Gulf de boeken moeten openen— en dat allemaal 
omdat de Amerikaanse pers, buiten het politieke apparaat om, 
niet aflaat steeds weer nieuwe feiten op straat te gooien— dan 
is dat geen bijzonderheid. 


Bernstein en Woodward en de 


talrijke journalisten die zich mo- 
menteel bezighouden met Lock- 
heed en andere omkoopschanda- 
len 
handelen namelijk 
volgens 


een oude, Amerikaanse traditie. 


Het 
is 
de Amsterdamse 
so- 


cioloog en Amerikanist prof. dr. 
A.N.J 
den Hollander 
die 
ons 


daarop wijst in zijn 
deze week 


uitgekomen boek „Het demasqué 
in de samenleving". 


Al vanaf het begin van deze 


eeuw is, aldus de uitermate ac- 
tuele studie van prof. Den Hol- 
lander, de Amerikaanse journalis- 
tiek 
erop 
uitgeweest 
de rotte 


plekken in de samenleving bloot 
te leggen. 


We mogen dan nu in een perio- 


de leven, waarin Amerika voor de 


wereld de ene sensatie na de an- 
dere oplevert, in het begin van 
deze eeuw wist men er ook raad 
mee. Tussen 1902 en 1912 ging er 
bijna 
geen week voorbij of in 


verscheidene bladen werden 
di- 


verse schandalen breed uitgeme- 
ten. 


De 
journalisten-nieuwe-stijl 


(Muckrakers 
genoemd) 
stelden 


zonder erbarmen de politieke cor- 
ruptie aan de kaak, de omkoop- 
baarheid 
van 
Senaatsleden, 
de 


schandalige 
praktijken 
van 


trusts, 
bankiers, 
verzekerings- 


maatschappijen, fabrikanten van 
patentgeneesmiddelen, 
de 
abat- 


toirs van Chicago, de gevangenis- 
sen, vakverenigingen, noem maar 
op. Talrijke zeer hooggeplaatste 
personen en machtige ministers 
werden, aldus prof. Den Hollan- 
der, door de dagbladen gevieren- 
deeld. Er 
was 
sprake van een 


constante 
onthulling van 
alles 


wat niet was zoals het scheen en 
.behoorde te zijn. Nooit eerder en 


Bob Woodward (links) en Carl 
Bernstein waren 
de twee ver- 


slaggevers van de Washington 
Post 
door 
wier 
niet aflatende 


journalistieke ijver de Waterga- 
te-zaak escaleerde tot het aftre- 
den van president Nixon. Hun 
noeste arbeid was gestoeld op 
een traditie die teruggaat tot het 
begin van 
deze eeuw, toen de 


Amerikaanse journalistiek zich 
voor het eerst ging bezighouden 
met schandalen. 


nooit later — ook nu niet— heeft 
de pers in een land zo een inten- 
sieve campagne gevoerd. 


Ander land 


Net 
als 
nu 
de 
Vietnam-ont- 
nuchtering wellicht Amerika rijp 
gemaakt 
heeft 
voor 
een 
grote 
schoonmaak, zo was ook de situa- 
tie rond 
de eeuwwisseling rijp 


voor het openleggen van wonden. 
De 
stormachtige 
economische 


ontwikkeling van de natie na de 
burgeroorlog had 
van 
Amerika 


een heel ander land gemaakt. Er 
waren nieuwe, grote ondernemers 
gekomen, die niet alleen fabrie- 
ken 
bouwden, 
maar 
zich 
ook 


meester maakten van rijke mijn- 
gebieden, landbouwland en 
bos- 


sen. Zij namen kleinere zakenlie- 
den en boeren door hun monopo- 
listisch bezit van spoorwegen, si- 
lo's en oliepijpleidingen in 
een 


wurggreep. 


Zij weigerden voorts zich te la- 


ten beperken door bestaande wet- 
ten 
en verouderde 
bestuursvor- 


men. Wachten op wetswijzigingen 
was er niet bij: 
de zakenlieden 


kochten om wie ze nodig hadden 
of wie ze van het lijf moesten 
houden. Bekend uit die periode is 
een uitspraak 
van een van 
de 
concernbouwers, Cornelius Van- 
derbilt: „Do you think 
1 can car- 


ry on business according to New 
York law" (Denkt v dat ik zaken 
kan doen aan de hand van de wet 
uit New York?). 


De 
„robber 
barons 
(roofrid- 


ders), zoals de geldmagnaten ge- 
noemd werden, deden ongestraft 
en ongehinderd onwettige dingen. 
Het ene schandaal na het andere 
vond plaats, zonder dat iemand 
daar iets tegen deed. Want ook de 
gekozen stads- en staatsbestuur- 
ders beroofden na hun ambtsaan- 
vaarding onbeschaamd hun kie- 
zers. Aangezien ook veel redac- 
teuren omgekocht werden, waren 
er slechts een paar kranten die zo 
nu en dan een schandaal open- 
baarden. 


Nieuwe journalistiek 


In de laatste jaren van de vori- 


ge eeuw ontstond er echter een 
nieuwe 
journalistiek. Door 
de 


enorme verstedelijking van Ame- 
rika onder invloed van de grote 
stroom immigranten 
werden 
de 


kranteoplagen zeer 
vergroot; re- 


dacties 
begrepen 
spoedig 
dat 


nieuwe lezers nieuwe eisen stel- 
den. De behoefte aan nieuws, ont- 
hulling, informatie over wat soci- 
aal verborgen pleegt te zijn, ver- 
hoogden de status van de verslag- 
gever. 
Niet 
langer 
waren 
zij 


boodschappenjongens. Het 
nieu- 


we type verslaggever was uit op 
„glamour". 
Hij 
was 
beter 
ge- 


schoold, kwam uit een hoger soci- 
aal milieu en had groter sociale 
verantwoordelijkheidsgevoel dan 
zijn voorganger. Omstreeks 
1900 


was er in de VS een grote groep 
intelligente1, zeer bekwame jour- 
nalisten voor wie geen „klus" te 
groot was. 


De enorme groei van de kran- 


ten — bereikbaar voor het grote 
publiek dank zij een nieuw druk- 
procéde dat de prijzen laag hield 
— gaf deze journalisten alle gele- 
genheid hun kunnen te tonen. In 
de 
tien 
eerste 
jaren van 
deze 


eeuw 
verschenen 
er 
daardoor 


meer dan tweeduizend artikelen 
in het schandaal-genre. 


Zo kreeg Ida Tarbell, de 
be- 


kendste journaliste van haar tijd, 
van een krantendirecteur de op- 
dracht 
een 
verhalenserie 
te 


schrijven over Standard Oil. Zij 
mocht hier vijf jaar 
onderzoek 


voor doen. Toen zij na drie jaar 
achttien artikelen inleverde bleek 


elk artikel ongeveer 4000 dollar te 
hebben gekost. De krant kreeg 
wel waar voor dat geld; Ida Tar- 
bell wond 
geen doekjes om de 


toegepaste methode die van het 
petroleumconcern 
een 
wereld- 


macht maakte: een lange geschie- 
denis van onrecht, geweld, afper- 
sing, omkoping, moord, bedrog en 
huichelarij. De artikelen verwek- 
ten een sensatie. 


Bijna 
geen groot bedrijf ont- 


kwam aan de niet aflatende ijver 
de muckrakers, of dat nu de grote 
vleesindustrieën 
in 
Chicago 


(waarover 
de 
beroemde 
Britse 


auteur Upton Sinclair veel gepu- 
bliceerd 
heeft), de spoorwegen, 


waarbij duizenden door bedrijfs- 
ongevallen het leven lieten, of de 
patentgeneesmiddelenfabrieken 
waren. Zelfs de grote verzeke- 
ringsmaatschappijen, die tot dus- 
ver door het publiek werden be- 
schouwd als niet al te commer- 
ciële 
monumenten van degelijk- 


heid, gingen 
voor 
de bijl. Van 


mei tot november 1906 ging er in 
de krant „The Independent" een 
serie onder de titel „The Story of 
Life 
Insurance". Haarfijn werd 


hierin verteld 
hoe de verzeke- 


ringsmaatschappijen 
speculeer- 


den met de hun toevertrouwde 
gelden, hoe weinig ze eigenlijk 
uitbetaalden, hoe ze een techniek 
hanteerden die grote directeurs- 
salarissen, omkoopbedragen en fi- 
nanciering van politieke campag- 
nes mogelijk maakte. 


Muckraking, 
die 
specifieke 


Amerikaanse vorm van journalis- 
tiek, waarbij een schandaal goed 
gefundeerd 
in 
de openbaarheid 


wordt gebracht, heeft sindsdien 
een plaats gehouden in de Ameri- 
kaanse 
pers. Tot op de dag van 


vandaag. Maar wie het boek yan 
Den Hollander leest komt tot de 
conclusie dat het Amerika 
met 


zijn weggestuurde president, zijn 
geopenbaarde Pentagon Papers, 
zijn Lockheed- en Gulf-schanda- 
len er toch beter voorstaat dan 75 
jaar geleden. 


A.N.J, 
den Hollander: „Het de- 


masqué 
in 
de 
tamealéviaf". 
L'itg.: 
Athenaenm-PoUk A 
Van 


Gennep 
Amsterdam. 
Prijs: 


’ 
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Nog geen bescherming van sponzen 


SCHERPENHEUVEL. - De 


zogenaamde 
sponzen 
in 
de 


wateren rond 
Curacao zullen 


voorlopig nog niet beschermd 
behoeven te worden, omdat het 
Carmabi van mening is dat zij 
nog 
niet 
tot 
de 
bedreigde 


soorten behoren. Dit deelt het 
bestuurscollege nogmaals mee 
in verband 
met het ontwerp 


Bescherming van het koraal in 
de 
wateren 
rond 
het 


eilandgebied 
Curacao. Eerder 


waren er al drie raadsleden in 
het 
offensief 
gekomen 
ter 


bescherming van 
de sponzen. 


Bij de verdere voorbehandeling 
van 
het ontwerp 
hebben zij 


steun 
gekregen van nog vier 


andere 
raadsleden. 
De 


betrokken 
raadsleden 
vinden 


dat het practisch is de sponzen 
nu ook alvast in detekst van de 
nieuwe wet op te nemen, voor 
het 
geval zij 
dagelijks 
ook 


bedreigd gaan worden zoals nu 
al het gevalis met hetkoraal. 


Drie raadsleden wijzen er op, 


dat deomgekeerde bewijslast is 


geëlimineerd. Zij krijgen van 
het bc als argument daartoe te 
horen, dat 
het het Openbaar 


Ministerie is, dat moet bewijzen 
dat iemand tegen de wet heeft 
gehandeld. Deze drieraadsleden 
krijgen verder ten antwoord, 
dat het koraal geenrest nullius 


is. 
Veder meent het bc dat 


eerder al duidelijk gemaakt is, 
wat men moet verstaan onder 
de term „wateren rondom het 
eilandgebied". Tenslotte stelt 
het bc voor dit ontwerp zo snel 
mogelijk in het openbaar 
te 


behandelen. 


JURKEN 


IN 


JEANSTOF 


diverse modellen 


Bij 


Caracafawnwg 27 


T«R 37423 


Voor 


TUINSCHOONMAAK 


en 


BEMESTING 


Telefoon 36394 


MARTIS 


Pracht collectie 


SIERADEN 


Ook voor babies! 


Fokkerweg 72 


Tel.: 54030 


IRent^-Carl 


TEKOOP 


FORD BUS 


12personen 


merkECOLINE DE LUXE 
met 
airco, 
powersteering, 


radio etc. 2 jaaroud, tevens 


SKIPPER 


zelfde leeftijd. 


Erosweg 12 


Telefoon: 78680 


Nieuwe collectie 


FRANSE 


SCHOENEN 


allemaal 
van 
de 
betere 


merken. 
W^^ CUPIDO 
«*f 
Zuikertuintje 


'Vrouwen laarsje 
1880 


OPROEPING 


tot het houden van een openbare vergadering van de 
Eilandsraad van het eilandgebied Curacao op vrijdag 26 
maart"T976 des namiddags om 18.00 uur in de vergader- 
zaal van de Staten van de NederlandseAntillen. 


AGENDA 


1. Ingekomen stukken. 
2. "De arbeidssituatieop het eilandCuracao". 


Willemstad, 23 maart 1976 


De Voorzitter, 
A.E. Kibbelaar. 


N.B. Deze vergadering wordt tevens gehouden ter vol- 


doening aan het verzoek van de Raadsleden P.A. 
van der Veen, J.A.O. Bikker, S.G.M. Rozendal en 
A.M. Diazv.w.b. punt2. 


BOUTIQUE MARGOT 


heeft zojuist ontvangen 


ALLES in de nieuwste modellen 


SPECIAAL 


voor de koopavond 
hebben wij een rek met een grote 


collectie korte 
en lange JAPONNEN — SLACKS — 


SHORTS enz. enz. enz. met 


50% KORTING 


PROMENADE 
Tel.: 37255 


VRIJDAGAVONDKOOPAVOND 


i 


S.E.L. MADURO & SONS, N.V. 


zoekt contact met gegadigden voor de funktie van: 


ADMINISTRATIVE MANAGER 


van haar Merchandise Department (bouwmaterialen, hard- 
ware, technische machines etc). Deze funktionaris 
is 


verantwoordelijk voor de administratie en de financiële 
verslaggeving van dit departement. Bij gebleken geschikt- 
heid zal hij tevens fungeren als plaatsvervangend general 
manager van het departement. 
De voorkeur gaat uit naar iemand in bezit van het M.8.A.- 
-diploma of tenminste het Praktijk Diploma Boekhouden 
gepaard aan een ruime administratieve ervaring. Boven- 
dien zijn bepaalde leidinggevende kwaliteiten gewenst. 
Kandidaten dienen bereid te zijn zich eventueel te onder- 
werpen aan psychotechnischekeuring. 


Schriftelijke 
sollicitaties kunnen 
worden 
gericht 
aan 


S.E.L. Maduro & Sons, N.V., Afdeling Personeelszaken, 
P.O. Box 304, Curasao. 


,_____________ 
_ 
; 
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AWE NOCHI 


for di 8.15 te 11.00'or 


DISCORRAMMA 


via Radio Hoyer I. 


ADDISON PROGRAMS CO. 


Telefoon 44287 


WEST-ENLI 
DONDERDAG 8 P.M. 


De machtigste film allertijden. 


"THE BRIDGE OF THERIVER KWAI" 


WILLIAM HOLDE> — ALEX GUINNESS— JACKHAWKINS 


Uniek, onovertroffen werk, verschillend. 


Fls. 3,00— Fls. 2.00. 
In het Engels. 
BOVEN 18JAAR. 


VRIJDAG - ZATERDAG 11 PM. 


Een aktievolle gangsterfilm 


"THE BLACK GODFATHER" 


ledereen zit hem achterna. De FBI,enkele sluwe meisjes en....de Mafia. 


f. 250 - f. 1.50 
Engels. 
Boven 18 jaar. 


-^wMWMM 
\m\^^^aammmmmtSÊSÊÊ^^^'^^^L 


\ 
IimCICSS 
the fragrance of today J 


NU REEDS VOOR DE H. COMMUNIE 


ONTVANGEN 


een mooie collectie 


JONGENSKOSTUUMS 


OP ONZEBOYENETAGE 


VOOR DAMES EN TEENERS ontvangen een grote 
collectie JAPONNEN — BLOESONS — MIDI- en 
MAXIROKKEN— SWEATERS—RIEMEN — JEANS 
— 
JEANSSETS — JEAN 
BLOUSES 
en 
JEAN 


ROKKEN. 


L______-______________________n__________B-Ml 


%___"', SÉF Ai DE LUCA 


Xamrna*^ Madurostraat9- Tel. 13449- Curacao, N .A. 


Kleedt U zich nu 
amam***\ 


reeds voor 
I^T^tË* 


pasen 


kwahteits 
\ \Vk^\/M t 
j 


HEREN- 
' 
■ 
■ 
Vü " ' '\'\T X"J> / 
KLEDING \/fSQ^^^J 


I JFÊ i£^a **zMurora nv 
Lr m i B^EBBBBMi 


CINELANDIA* 
«g 


DONDERDAG 25 OM 7.00 & 9.00 NM. 


Een 
harde WESTERN intelligent van 
opzet. TERRY JENKINS 1 


MARIA MARTIN- ENRICO MARIASOLERNO 


"BANDIDOS" 


(REVOLVERHELDEN KUNNEN STERVEN) 


Engels, met hollandse tekst. IN KLEUREN. ENTREE: Fls. 250-I#> 
- BOVEN 18 JAAR. 
__^_ 
-^^Hi 
VRIJDAG 26,ZATERDAG 27 OM 7.00 & 9jOO NM. 
üfej 


ZONDAG 28OM 9.00 NM. 


Het ware verhaal die meer dan 8000.000 lezers boeide! JULI^ 
HARRIS- EILEEN HECKART-ARTHUR O'CONNEL 


'THE HIDING PLACE" 


: 


■ 
IN KLEUREN 
___--■ 


VRIJDAG 26, ZATERDAG 27 OM 12.00 NM. 


MIDNIGHT SHOW. PREMIERE 
PREMIERE 
OLIVER REED ' 


FABIOTESTI-AGOSTINA BELLI 
||*É 


"REVOLVER" 
ILI 
IN KLEUREN 
_____^ 


ZONDAG 28 OM 7.00 NM. 
f 


Een avonturenfilm van WALT DISNEY! 
JAMES GARNER - VERA! 


MILES- ROBERT CULP 
LéÉ 


"THE CASTAWAY COWBOY" 
Xl 


(UN AVENTURERO EN HAWAY) 
UL| 


IN KLEUREN 
__-^lH 


ROXY 
|l 


DONDERDAG 25OM 7_00& 9.00 NM. 
Ml 


DIANA SANDS- CALVIN LOCKHART in 


"HONEY BABY HONEY BABY" 


In het Engels. IN KLEUREN. ENTREE: Fls. 250-15- BOVEN 
1» I 


JAAR. 
; 


■ 
. 
-^k 


VRIJDAG 26, ZATERDAG 27 OM 7.00 & 9.00 NM. 


ZONDAG 28 OM 9.00 NM. 


PREMIERE 
PREMIERE 
JACQUELINE 
SUSANS's 


bestseller over de internationale jet-set en hun schokkende''«^««T"» 
r« 
KIRK DOUGLAS - ALEXIS SMITH - DAVID JANSSEN 


GEORGE HAMILTON - DEBORAH RAFFIN - BRENDA VA 


CARRO - MELINA MERCOURI 
h 


"ONCE IS NOT ENOUGH" 
fto 


(UNA VEZ NO BASTA) IN KLEUREN. 
w 


— 
" 
ZONDAG 28OM 7.00 NM. 


SIDNEY POITIER - JUDY GEESON 
s^j 


"TO SIR WITH LOVE" 
%>e 


(AL MAESTRO CON RARINO) IN KLEUREN 
Seb 
\ 


■ 
—■ 


f 


~~ 
DRIVE-IN 
| 


DONDERDAG 25 OM 7.00 & 9DO NM. 


IJZINGWEKKEND....SPANNEND! 
Het ware genootschap van "-*' ibfo 


PAN" 
dat 
vroeger SAMOERAI 
heette. 
ROBERT 
MITCHUM ' i^ 
TAKAKURA KEN- BRIEN KEITH 


"THE YAKUZA" 
«eit 


(OPERACION YAKUZA) 
het 


Engels, 
met Spaanse tekst. IN KLEUREN. ENTREE: Fls. 2.50 ' 
|_,( 


BOVEN 18 JAAR. 
ir. , 


VRIJDAG 26, ZATERDAG 27, ZONDAG 28 
y, 


OM 7.00 NM. 
i^jj. 


Ster 
en regisseur 
uit THE 
STING 
opnieuw 
tezamen. ROBEf T 
j, ' 


REDFORD - GEORGE ROY HILL- BO SVNENSON 


"THE GREAT WALDO PEPPER" 
i £ 


(EL CARNAVAL DE LAS AGUILAS) 
,lfc 
INKLEUREN 
e, 


VRIJDAG 26,ZATERDAG 27, ZONDAG 28 OM 9.00 NM. 
. 
_p 


PREMIERE 
PREMIERE 
'n 
niets 
ontziende 
drijfjacht 
op 
*j 


simpele gangster. MARIO ADORF - HENRY SILVA - WOOD V 


STRODE -ADOLFICELI 
„ 


"MANHUNT" 
;ia 


(DE MAFFIA KENT GEEN PARDON) 
>rti 


IN KLEUREN. 
S* tfc 


VRIJDAG 26, ZATERDAG 27 OM 12.00 NM. 
hr 


MIDNIGHT SHOW. PREMIERE 
PREMIERE 
Intimiteiten op I** 
>a: 


gehuurdebed van een prostituee. ANNA KRISTINA in 
jia 


"RUSH HOUR" 
h 
(INTIMITEITFN) 


IN KLEUREN. 
sfo*. 


CINE-RIO 
| 


DONDERDAG 25 OM 8.00 NM. 


De grootste avonturenfilm! GREGORY PECK - ANTHONY OUIN* 
» 


-OMAR SHARIF 


"GUNS OF NAVARONE" 
(LOS CAfIONES DE NAVARONE) 


Engels, met Spaanse tekst. 
IN KLEUREN. ENTREE: Fls. 
1.00 " 


BOVEN 18 JAAR. 
■ 
-^ |' 


VRIJDAG 26OM 8.00 & 12J30 NM. 


ZATERDAG 27 OM BJOONM. ZONDAG 28OM 9.00 NM. 


CHICAGO in de 20er en 30er jaren. Een .»"b!.k«ndp 


en^ 


t",Be""^fl 
gangsteroverval. BEN GAZARRA - HARRY GUARDINO- SUS* 


BLAKELY - JOHN CASSAVETES 


"AL CAPONE" 


IN KLEUREN 
*s\ 


*■ 
*" 
" 
ZONDAG 28 OM 7.00 NM. 


TODD ARMSTRONG- NANCY KOVACK - GARY RAYMOND '« 
j 


"JASON AND THE ARGONAUTS" 


INKLEUREN. 


NU REEDS VOOR PASEN 


ONTVANGEN 


een mooie grote sortering 
m^ 


/^Q>?=k *Paaskaarten 
15^ 
<^Wmtt-^M~ * PaaSe'eren 


" Gevulde Paasmandjes 
_ 


cll^f^'^^ " Paasdecoraties 


" Tafelversiering 
~s^^^v= 


.JÉKs» 
* PaasBeschenken 
To=~~^f 


__£.a Gfanga 


Prinsenstraat 


ST. MAARTEN 


Het Bestuur van deStichting tot bevordering voortgezet onderwijs Bovenwindse eilanden 
roept nog enkele sollicitanten op in het bezit van één van de hierna te noemen akten voor 
devakatures aan descholengemeenschap (mavo, etao, 1.t.5.) St. Maarten: 


Timmeren/bouwkunde 
(akte Nb/NIII) 


Machinebankwerken/werktuigbouwkunde 
(akte Nj/NIV) 


Elektromontage/elektrotechniek 
(akte Nu/NV) 


Wis- en natuurkunde 
(akte NI) 


of volledig bevoegd onderwijzer in het bezit van Lu-wiskunde, LO-natuurkunde of 
LO-spaans. 


Inlichtingen te verkrijgen bij de direkteur R. Fransisca op Curacao op maandag t/m 
woensdag (29 maart t/m 31 maart 1976 tussen 14.00 en 18.00) Hotel Curasao Intercqn- 
tinental tel. 13420, en opAruba bij deAnt. Lerarenopleiding, Wilhelminastraat, tel. 4373. 


Het Bestuur, 
P.0.8. 217, 
St. Maarten. 


AMK-Ut 


WOODBURY 
LISTERINE 
maravilla * 
ZEEP 
TANDPASTA 
WATER 


' ____ 


■ 


4stuks 
Fls. 1.25 "Me^£C^lhl'5° 
ioz. 
AMs 


Bwoodbuc/I, 
-G_!gSl-J^_( 
Fls. 0.99 " 


ASTRING J^^ MELK<'SMA"T 
~ 
L'OREAL 


"O-SOL 
voorbaby's 
I /f% 
'ï 
OLEOCAP 
WW MAKES t SAL.LÖN 
(tvYVAii 


Boz 
MAsfting-O-SOl» 
speciale offerte van de j \^g£/ 
16 oz. 
Vroeger Fls. 15,75 


. 
week 
1 DEL PUEBLO'S PRIJS 
Fls. 3.25 IfjjjjjffijJ} 
Fls. 2.99 
3_^J| 
Fls. 12,(ML, 


fA\_»lH^ A" 
DONDERDAG 25 MAARfj 


Baseballcompetitie 


Mn NICOLAS - De nieuwe 
repetitie 
van 
de 
Amateur 
fseballbond 
Aruba 
ging 


f^ravond om half acht in Lago 


van 
start met het 
,^i_e ceremonie en de eerste 
j^Petitiewedstrijd 
tussen 
'^kampioen 
Schlitz 
en 


"^mer drie van vorig jaar, 
'Oweiser. 
Op 
vrijdagavond 


j*lt Marlboro tegen Sibonné 
M Wilhelminastadion. 


, *cc van de zeven clubs die 
J" de "AA"-klasse competitie 
'elnemen 
hebben 
een 


ondergaan. 


'Qonné" is de nieuwe naam 


J*'ex- J&B Santa Cruz, terwijl 
hotelploeg Aruba Caribbean 
'tel voortaan "Arusino"? zal 
jen. 
"Pmerkelijk dit jaar is het 


overschrijvingen 
van 


"ers. Zo verloor Pepsi Cola 


111I11 
twee 
sterpitchers 
Ro 


a nau" 
Briezen 
(naar 


lftlPioen Marlboro) en Wilfred 
?°°P (naar Arusino), terwijl 
'raham "Bambino" Lake dit 
ar 
niet 
terugkeert 
als 


Zwager. 
"Arusino", 


_^*esluiter vorig jaaronder de 


ltn 'Aruba Caribbean Hotel" 


;>j|| schijnt dit jaar met Juan 


Ffduro (tot en met 1974 Pepsi 


JM als haar nieuwe manager. 
|^n 
het 
baseballminnend 


kermis te laten maken 


f 


1 de 7 "A" clubs, publiceren 
J vandaag de namen van 
/'ers en leiders die dit jaar in 


zullen zijn: 


-o: 
Manager, 
Maiky 


.sjip; coaches, Gustavo Pablo 


Roberto Agimbero; Spelers, 
lor Albus, 
Jesus Halabi, 


ards Williams, 
Juvenal 


a. 
Orlando 
Albus 
(ex- 


!e^mond), 
Johnito 
Oduber 


■ 
^ 
Richards 


h.°n, 
Raymond 
Williams, 


\!as Kock, 
Sito Ridderstap, 


Slo Wester, Karel Williams, 
y 
Donata, 
Mario 


'man, Roland Briezen (ex- 


Cola), 
Haligan 
Riley, 


fo. oaldo Maduro en Pedro de 
>dt. 
(J^HLITZ: 
Manager/speler, 


;Jty Illidge; coach, Winston 
|L by; 
Spelers: 
Raymichael 


L^nond, 
Franklin 
Kong, 


D etlo Kock, 
Clyde Hodge, 


il^lis Rombley, Henkie Lake, 
p. cus 
Levestone, 
Leono 


j^thophlet, Elston Simmons, 
Lan 
Felix, 
Dennis 
Blijden, 


\| tllony 
Rombley, 
Alfred 


jorsdin, 
Luis 
Cannegieter, 


■ 
Rombley 
(ex-Dodge 


C*nt), 
Alvin 
Albus 
(ex- 


; I(leken), Destrey Raymond, 


|> nis 
Simmons, 
Robby 


f 6rson, John Wever, en Jose 
h^rson (ex-Ronny's Boys). 
i, UDWEISER: 
L tlager/speler, 
Vernon 
joiner; 
coach, 
Ricardo 


ij 
Spelers: 
Eddy 


infield 
(ex-Heineken), 


Lomond 
Beukenboom, 
I>*to 
Boekhoudt, 
Hubert 


ij^en, 
Rafael 
Daniel, 
Cecil 


,a ns. 
Samuel 
Jacobs, 


'CCelo 
Maduro, 
Valentino 


J, rtinus, 
Edilio 
Molina, 


L 6Ph 
Peterson, 
Roberto 
Crson' Albert Philips, Fritz 


ney' 
Julius Sambo, Eric 


\j Verstap, 
Mervin 
Warner, 


itj,.Co Werleman, 
Victoriano 


.J'.Qis, 
Berto 
Winklaar, 
en 


jj*»valYoung. 
it^PSI 
COLA: 


Carlos Javois; 


CLCh: Geraldo Kock; 
Spelers: 


'\ment 
Hughes, 
Charles 


\- 
rs ' 
Alphonso 
James, 


tLll\Rombley, George Brown, 


S 
Richardson, 
Romeo 


lQfjbby) 
Abraham, 
Steven 


a c.S' 
James 
Ha 
Hazel, 


Vhnklin 
Richardson, 
Alberto 
O^ophlet, 
Hindulfo 


PfJtian 
(ex-Budweiser), 


fi^nand 
Flanders, 
Darill 


%\ZS' en MarioPeterson. 
IH*«ONNE: 
Manager, Mario 


IW] 


0; coach: Josito Muyale; 
ers: 
Benjamin 
Angela, 


Raymundo 
Wester 
(ex- 


Marlboro), 
Theo 
Koolman, 


Franklin 
Carolina, 
Pedro 


Angela, 
Roland 
Wester ' (ex- 


Santa Cruz 
Angels), 
Mirto 


Kock 
(ex-Sta 
Cruz 
Angels), 


Guadalupe 
Thiel, 
Francisco 


Vrolijk, Pablo Penja, Rudolf 
Werleman, 
Wilfrido 
Dirksz, 


Efraim 
Werleman, 
Angel 
Angel 
Werleman 
(ex- 


Budweiser), 
Raul 
Werleman, 


Henk 
Arnold 
(ex-Sta 
Cruz 


Angels), 
Juan Martijn, Jozef 


Albus 
(ex-Arusino) , 
Ramiro 


Tromp en Hedwigus (Robby) 
Angela. 


HEINEKEN: 
Manager, 


Teolindo Nadal: coach, Charlie 
Lynch 
(ex-Dodge 
Galant) 


Spelers: Ferris Vlaun, Alphonso 
Haynes, 
Antonio 
Gomez, 


Ahmid 
Juddan, 
Leonard 


Wilson, 
Gregory 
Peterson, 


Ricardo 
Scott, 
Robert 


Hoftijzer, Tyrone deKort, Jose 
Nava, Sherman Hosé, Fredis 
Refunjol, Leslie Barrow, Arnold 
Whitfield, 
Windsor 
Janga, 


Lucien Mohamed, Jose Robles, 
Cecil Grovell, Frederick Gibbs, 
Carlton 
Daniel, 
en 
Teolindo 
NadalJr. (ex-Schlitz). 
ARUSINO: 
Manager: 
Juan 


Maduro: 
coaches: 
Anselmo 


Barry en Nemencio vd Berg. 
Spelers: 
Silverio 
Rasmijn, 


KOEWEIT. 
Irak 


onderhandelt op het ogenblik 
met Frankrijk over de aankoop 
van 
een 
twintigtal 
Franse 


Mirages, 
zo 
meldt 
het 


Koeweitse weekblad Al Yakza. 
Het bezoek dat de chef-staf van 
de Franse luchtmacht, generaal 
Claude Grigaut, vorige week 
aan Irak bracht,, zou daarmee 
verband houden. Irak wil zijn 
piloten 
voor 
de Mirages 
in 


Frankrijk 
laten 
opleiden. 
De 


Iraakse 
luchtmacht 
is 
tot 


dusver vooral 
uitgerust 
met 


Russische Migs en Soekhois. 


Raymundo 
Rasmijn, 
Julio 


Crocs, John Gomez, Marcolino 
Crocs, Francisco de Kort, Juan 
van der Linden, Rolando Farro, 
Edward 
Heileger, 
Richard 


Wout, 
Max 
Gumbs, 
Daniel 


Gomez, 
Raymond 
Violenus, 


Hubert Kock, 
Gino 
Wauben 


(ex-Heineken), Juan Stroop (ex- 
P. Cola), Michael Hart, Gilbert 
Stroop, 
Henry Gomez, Philip 


Freedom 
(ex-Heineken), 
en 
Rudolf Laclé. 


Als jongste spelers dit jaar 


ingeschreven Frederick Gibbs 
(14 jaar) en Teolindo Nadal Jr. 
(15 jaar), beiden van Heineken, 
terwijl Rey Rasmijn (Arusino) 
met zijn 42 jaren 
de oudste 


speler is. 


BARCELONA _Honderden 


journalisten 
hebben 
in 


Barcelona 
7 Spanj e) 


deelgenomen 
aan 
een 


demonstratie voor meer vrijheid 
van 
meningsuiting 
en 
meer 
vrijheid voor 
de pers in het 


algemeen. Er deden zich tijdens 
de 
betoging 
geen 
incidenten 


voor. Sinds de dood van Franco 
en 
de liberalisatie in 
Spanje 


kunnen de Spaanse journalisten 
zich 
meer 
veroorloven 
dan 


tijdens 
het 
regime 
van 
de 


generaal. 
Maar 
van 
een 


werkelijke 
vrijheid 
van 


meningsuiting is er nog steeds 
geen sprake. 


BC vraagt krediet 
voor brandweer 


ORANJESTAD. - 
Het 


Arubaanse 
bestuurscollege 


heeft de eilandsraad benaderd 
met 
een 
verzoek 
voor 
een 


aanvullend 
krediet 
voor 
de 


aankoop van brandslangen en 
foam 
compound. 
Bij 
de 


brandweer bestaat momenteel 
een 
ernstig 
tekort 
aan 


blusmateriaal 
zoals 
brandslangen 
en 


schuimvormende middelen, dit 
als gevolg van enkele recente 
grote branden, 
aslmede door 


het feit dat een tweetal nieuwe 
crashtenders 
door 
de 


luchthavenbrandweer 
in 


gebruik zijn genomen. 


Volgens het bc is gebleken dat 


niet alleen de in gebruik zijnde 
brandslangen 
in 
zeer 
slechte 


staat verkeren, maar dat bij een 
juiste en 
snelle blussing 
de 


brandweer 
over 
een 
ruimere 


hoeveelheid slangen dient '. te 
beschikken. 


Door 
de ingebruikname van 


tweenieuwe crashtenders bij de 
lvjchthavenbrandweer, met een 
aanzienlijk 
grotere 
capaciteit 


dan 
oude voertuigen, is de 


voorraad 
foam-compound, 


welke de brandweer gebruiktbij 
vliegtuigongevallen en branden 
metbrandbare vloeistoffen, zeer 
beneden 
peil. 
Tevens 
is 
het 


gewenst over te gaan op een 
ander type foam compound met 
een 
betere 
houdbaarheid 
en 


snellere bluswerking, aldus het 
be aan de raadsleden. Gelet op 
het algemeen belang van een 
goedgeoutilleerde en voor haar 
taak berekende brandweer 


stelt het bc de raad voor om 
vooruitlopende 
op 
de 


vaststelling van 
de begroting 


voor 1975 te mogen beschikken 
over 
het 
aankopen 
van 
brandslangen compleet met de 
benodigde koppelingen tot een 
bedrag van 35.000 gulden, een 
slangplakapparaat 
a 
2500 
gulden 
en 
tenslotte 
foam 


mmnnund 
t.ot 
een 
geraamd 


bedrag van 35.000 gulden. Tot 


zover het be in een schrijven aan 
dcraadsleden. 
Frankrijk levert 


Libie kerncentrale 


PARIJS. 
— 
Frankrijk 
zal 


Libië een kerncentrale leveren, 
zo heeft een woordvoerder van 
premier Chirac meegedeeld. Een 
overeenkomst 
daartoe 
heeft 


Chirac 
getekend tijdens 
een 


tweedaags bezoek aan Libië. 


Volgens de woordvoerder zal 


het een reactor voor onderzoek 
worden en is er geen sprake van 
het produceren van plutonium. 


Nadere 
bijzonderheden 
gaf 


hij niet maar, volgens sommige 
berichten, 
zou 
het een 
grote 


installatie 
worden 
voor 
de 


produktie 
van 
ongeveer 
600 


megawatt. 


Frankrijk 
heeft 
lang 


geweigerd een reactor in Libië te 
bouwen, maar deLibiers zouden 
Chirac tijdens zijn bezoek onder 
zware druk hebben gezet. 


Frankrijk is één van Libie's 


belangrijkste 
wapenleveranciers, onder meer 
van 
de 
Mirage- 


straalgevechtsvliegtuigen 
die 


Libië 
tegen 
de afspraken in 


tijdens de Oktober-oorlog van 
1973 
ter 
beschikking 
van 


Egypte stelde. 


" De 
prijzencommissie van 


de Italiaanse regering heeft de 
binnenlandse verkoopprijs van 
superbenzine verhoogd van 315 
tot 350 lire per liter en die van 
normale benzine van 300 tot 335 
lire per liter. De verhoging is 
ingegaan 
op 
13 
maart. 
De 


vorige 
prijsverhoging 


geschiedde in november 1975. 


Voor veeteelt 


project 66.500 


gulden nodig 


ORANJESTAD 
- 
Het 


bestuurscollege 
van 
Aruba 


heeft 
een 
brief 
aan 
de 


eilandsraad 
gestuurd 
in 


verband met een projekt dat tot 
doel heeft 
het verbeteren 
en 


bevorderen 
van 
de 
eigen 


veeteelt, waarvoor een krediet 
van 
66.500 
gulden 
gevraagd 


wordt. 
Het geraamde krediet 


zal 
in 
de 
ontwerp-begroting 


voor 1976 wordenopgenomen. 


Het 
BC 
streeft 
naar een 


verminderde 
afhankelijkheid 


van het buitenland voor wat 
betreft de voedselvoorziening in 
bepaalde sectoren. De in deze te 
treffen voorzieningen, behelzen 
de aankoop in het buitenland 
van 
een 


tweehonderdvijfenzeventigtal 
rasschapen en geiten. 


Het BC heeft de facetten die 


aan 
deze 
aangelegenheid 


verbonden zijn, zoals de selectie 
ter plaatse, de begeleiding en 
het 
vervoer, 
de 
tijdelijke 


stalling 
en 
de 
voeding, 
de 


distributie van koeien en geiten 
en 
de 
hieraan 
minimaal 
te 


stellen voorwaarden bestudeerd 
en is van mening dat ze geen 
onoverkomenlijke 
hinderpalen 


vormen voor het welslagen van 
het projekt. 


Tevens vindt het BC dat een 


goede 
voorlichting 
aan 
de 


afnemers de basis zal vormen 
voor het succes van het projekt. 
De kosten die aan dit projekt 
verbonden zijn worden als volgt 
geraad. Vooraankoop, inclusief 
vracht- en verzekering van 275 
tegen gemiddeld f. 203.50 per 
stuk is afgerond 56.000 gulden. 


Voorreis en verblijfkosten van 


selectiegroep 
en 
begeleiders 


5500 
gulden. 
Voor 
voeding 


gedurende 
de 
tijdelijke 


stallingsperiode en onvoorzien 
vijfduizend 
gulden. 
Het 
BC 


vraagt de eilandsraad derhalve 
hem te machtigen een bedrag 
van 66.500 gulden hiertoe uit te 
geven. 


Computer 


in Chinese 


taal 


TIAPEH. - Op Taiwan zal 


een 
nieuw 
ideografisch 


com putersysteem dat Chinese 
tekens 
en 
lettertekens 
kan 


verw erken 
in 
massaproduktie 


worde n genomen. 


D e 
ontwerper 
heeft 
het 


systee m de codenaam FH 4674 
gegeven ter herinnering aan Fu 
Hsi, 
de 
uitvinder 
van 
de 


Chinese lettertekens, die 4.674 
jaar geleden geborenwerd. 


D r. Yeh heeft twaalf jaaraan 


de 
ontwikkeling 
van 
het 


computersysteem gewerkt. Hij 
zegt d at het toetsenbord 9.600 
Chinese letters en 100 Chinese 
zinsdelen kan opslaan. 


A lie Chinese letters worden in 


hun 
oorspronkelijke 
vorm 


zon der 
vereenvoudiging 


afgedrukt, waardoor verwarring 
wordt voorkomen. Het nieuwe 
systeem 
maakt 
sneller 


drukwerk en communicatie in 
de Chinese taal mogelijk, aldus 
Yeh. 


DEN HAAG. — Werkgevers 


en werknemers in de Rijn- en 
binnenvaart hebben deregering 
gezamenlijkgevraagdomregels 
voor 
bemanningssterkte 
en 


diensttijden 
op 
schepen 
en 


controle 
van 
de 
naleving 


daarvan. De 
geldende regels 


zijn 
onvoldoende 
om 
goede 


sociale 
verhoudingen 
te 


verzekeren, aldus de reders en 
de bonden in een brief aan de 
minister van Sociale Zaken en 
de 
staatssecretarissen 
van 


Economische 
Zaken 
en 
van 


Verkeer 
en 
Waterstaat. 
Zij 


zeggen, niet langer te kunnen 
wachten op de rapporten van 
EEG- en landelijke commissies,. 


DEN 
HAAG. - 
De 


Nationale Ziekenhuisraad voert 
op het ogenblik besprekingen 
met het rijksinkoopbureau over 
mogelijke 
aansluiting bij 
dit 


bureau. 
De kosten 
van 
een 


gezamenlijke 
inkoop 
zouden 


daardoor naar beneden kunnen, 
nu raamt de NZR de omvang 
van 
de 
inkoopmarkt 
in 
de 


gezondheidszorg 
op 


negenhonderd miljoen 


AMSTERDAM. - Vijf jaar 


gevangenisstraf heeft de officier 
van justitie bij 
de rechtbank 


van Amsterdam 
geëist tegen 


een 
dertigjarige 
Turkse 


koffiehuishouder 
uit 
de 


hoofdstad. 
Deze 
had 
zijn 


voormalige 
compagnon 


doodgeschoten, na een ernstige 
vervloeking en bedreiging door 
laatstgenoemde. 


DEN HAAG. — Een regeling 


voor 
de 
flouridering 
van 


drinkwater komt er voorlopig 
niet. 
De 
Tweede 
Kamer 
is 


akkoord 
gegaan 
met 
het 


voorstel van min. Vorrink en 
staatssecretaris Hendriks van 
Volksgezondheid, 
eerst 
de 


resultaten af te wachten van het 
onderzoek 
naar 
de 


bruikbaarheid 
van 
een 


defluorideringsfilter, dat op de 
kraan kan worden geschroefd. 


De 
Kamer 
nam 
ook 
een 


wijzigingsvoorstel 
aan 
van 


KVP en D-66 dat stelt, dat de 
winkels zaterdagmiddag om vijf 
uur 
dicht 
moeten. 


Staatssecretaris Hazekamp van 
Economische Zaken had tegen 
voorstellen 
tot 
nog 
eerdere 


sluiting principiële bezwaren; 
als hij van 
de regering geen 


toestemming zou krijgen, zijn 
hele wetsvoorstel in te trekken, 
zou hij zelf daaruit de gevolgen 
trekken, 
aldus 
de 


staatssecretaris. 


AMERSFOORT. - 
De 


politiebonden gaan binnenkort 
op 
het 
ministerie 
van 


Binnenlandse 
Zaken 
praten 


over personeelsuitbreiding. Met 
name 
de rijkspolitie worstelt 


met 
een 
ontstellend 


personeelsgebrek, 
waardoor 


preventief 
recherchewerk 


nauwelijks aan bod komt. Een 
gesprek op het ministerie zat al 
lang in 
de pen. 
maar is nu 


verhaast wegens de moord op 
een 
Rijswijkse 
rechercheur 


enkele 
dagen 
geleden, 
aldus 


secretaris 
Brandsma 
van 
de 


Nederlandse 
politiebond 
in 


Amersfoort. 


UTRECHT. 
- 
De 


Industriebond NW heeft 1975 
kunnen 
afsluiten 
met 
een 


positief saldo van bijna twee 
ton, 
na 
enkele 
jaren 
van 


negatieve 
saldi 
van 
enkele 


miljoenen. 
Een 
en 
ander 
is 


vooral 
het 
gevolg van 
een 


personeelsstop, van veAnderde 
auto- en telefoonvergoedingen 
en 
van 
verhoging 
van 
de 


contributie, aldus debond. 


Lijkwade van Turijn stamt 


uit de tijd van Christus 


TURIJN — 
De lijkwade van Turijn, waarin volgens 


legende en gelovige verering, het lichaam van Christus 
werd gewikkeld na zijn kruisdood, stamt inderdaad uit 
de tijd van Christus. De lijkwade is gedurende lange 
perioden tentoongesteld in de open lucht in Turkije, 
Frankrijk 
en 
Italië. Dit 
hebben 
de onderzoekingen 


uitgewezen 
van 
prof. 
dr Max Frei, 
een bekende 


natuurwetenschapper, 
en criminiloog uit Zuerich. Dr 


Frei heeft zich" gespecialiseerd in microscopisch kleine 
sporen. Voor zijn 
onderzoekingen had prof. Frei de 


beschikking 
gekregen 
over 
versteende 
stofdeeltjes, 


genomen van de onderste hoeken van delijkwade. 


Het 
onderzoek 
onder 
de electronenmicroscoop 
en 


gecompliceerde chemische analyses hebben bewezen, dat 
de stofdeeltjes 
versteend 
stuifmeel zijn. 
Frei vond 


stuifmeel van zes plantensoorten, die alleen in Palestina 
groeien, van een plantensoort uit Turkije en acht uit het 
gebied rond 
de Middellandse Zee. Dit bevestigt 
de 


traditionele route van de lijkwade, die vanaf de vijfde 
eeuw in Constantinopel werd bewaard, in de 14e eeuw 
naar Frankrijk werd overgebracht, en tenslotte in Turijn 
werd bewaard. 
Frei verklaart, dat hij niet metzekerheid kan vaststellen 
of in de lijkwade inderdaad het lichaam van Christus 
werd gewikkeld, wel dat de doek uit de tijd van Christus 
stamt. Hij zegt, dat hij, ofschoon niet katholiek, het 
onderzoek niet zonder emoties had verricht. 
Giulio Ricci, verbonden aan de congregatie voor de 
bisschoppen 
in Rome, heeft naar aanleiding van het 


onderzoek van prof. Frei 
verklaard: Het resultaat van 


dit onderzoek kan voor de gelovigen een bevestiging zijn 
de lijkwade alsrelikwie te vereren, voor de niet-gelovigen 
betekent het een uitdaging een historisch getuigenis te 
respecteren. 


Veertien 


beleggingsmijen 


SCHERPENHEUVEL. - De 


goedgekeurde 
statuten 
zijn 


verschenen 
van 
veertien 
op 


Curacao 
gevestigde 


beleggingsmaatschappijen. 
In 


elf gevallen traden Curacao én 
Netherland Antilles corporation 
company nv als oprichters op, 
in 
twee 
gevallen 
NV 


Antilliaanse 
beheersmaatschappij 
Amaco 


samen met de heer Joycelyn 
Albert Bostock en in één geval 
gebeurde 
het 
door 
de 


Caraibische beheers mij nv en 
Car. 
participatie mij nv. 
De 


oprichting geschiedde steeds bij 
het 
notariskantoor 
van 
mr 


G.C.A. 
Smeets. 
Het totale 


maatschappelijke kapitaal van 
deze 
nvs 
bestaat 
uit 
590 


duizend 
dollars, 


honderdduizend guldens en 166 
duizend 
guldens 
Nederlands 


courant. 


Bij 
hetzelfde notariskantoor 


werden 
ook 
de 
statuten 


gewijzigd van een aantal nv's. 
Daarbij ging het in vijfgevallen 
ook 
om 
wijziging 
van 
het 


maatschappelijk kapitaal 
dat 


nu 
in 
totaal 
bedraagt: 
20,5 


miljoen guldens en 850 duizend 
dollars. 


DEN HAAG. - De familie 


Aronson 
heeft 
de 
Iraakse 
autoriteiten 
gevraagd 
het 
stoffelijk 
overschot 
van 
hun 
drie 
maanden 
geleden 


geëxecuteerde 
zoon 
vrij 
te 


geven om het in Nederland te 
kunnen begraven. De 
familie 
heeft 
het 
ministerie 
van 


Buitenlandse Zaken gevraagd 
te bemiddelen. 


DEN 
HAAG. - 
Het 


ministerie 
van 
Economische 
Zaken zal binnenkort 
inzage 


geven over de gang van zaken 
rond de met liquidatie bedreigde 
staalbedrijven van Nederhorst 
in Gorkum en in Rotterdam. In 
totaal werken daar 1.550 man. 
Beslissingen over de toekomst 
van de bedrijven zijn nog niet 
genomen. 
Een 
en 
ander 
is 
vertegenwoordigers 
van 
de 


industriebonden NW en NKV 
gezegd op een besprekingop het 
ministerie in Den Haag. 


Kinderhandel Nederland in een dop 


Italie 


ROME. — Sinds jaar en dag 


bloeit in het zuidenvan Italië de 
kinderhandel, een lucratieve tak 
van koopmanschap die zich niet 
alleen tot Italië beperkt, maar 
ook 
zaken 
doet 
met, 


bijvoorbeeld, 
kinderloze 


echtparen 
in 
de 
Verenigde 


Staten. Al wat men nodig heeft 
om op deze vrije markt een kind 
te kopen is een connectie en een 
kapitaal 
van 
tenminste 
een 


miljoen lire. 


Kortgeleden heeft de politie 


op 
aanwijzing 
van 
een 


teleurgesteld 
echtpaar 
enkele 


kinderhandelaars 
kunnen 


aanhouden. Dit 
echtpaar had 


een baby, een jongetje van een 
paar 
maanden 
oud, 
via 
een 


tussenpersoon 
willen 


overnemen van de ouders. 


Deze 
vroegen 
in 
eerste 


instantie anderhalf miljoen lire, 
maar toen de koop zou worden 
gesloten dreven ze de prijs op 
tot twee-en-een-half miljoen. De 
kopers in spe konden of wilden 
dit bedrag niet betalen en gaven 
de ouders van debaby aan. 


De Italiaanse politie is wel 


bereid tegen deze misstand op 
te treden, maar stuit bij haar 
onderzoek 
steevast 
op 
een 


ondoordringbare 
muur 
van 


zwijgen. Verslaggevers van het 
Milanese dagblad Corriere della 
Sera 
hebben, 
getuige 
een 


zondag 
gepubliceerde 


reportage, 
ontdekt 
dat 
veel 


kinderen al binnen het etmaal 
na 
hun 
geboorte 
in 
andere 


handen overgaan, 
meestal op 


bestelling waarbij de gewenste 
kleur van haar en ogen precies 
wordt opgegeven. 


Een 
vrouw 
vertelde 
de 


Corriere: Mijn man heeft ons 
laatstgeboren 
kind 
verkocht 


omdat hij geen geld meer had 
voor de loterij. Hij wil nu dat ik 
weer zwanger wordt, zodat hij 
ook dat kind kan verkopen om 
te gokken. 


Sihanoek scheert 


zijn hoofd kaal 


PEKING. 
- 
Het 


Cambodjaanse 
staatshoofd, 


prin s Norodom Sihanoek, heeft 
zijn hoofd volledig kaal laten 
scheren. 
Buitenlandse, 
in 
Peking 
geaccrediteerde 


diplomaten 
die 
de 
prins 


kortgeleden 
in 
Phnom 
Penh 


hebben 
bezocht 
deelden 
dit 


mede. 


In het uiterlijk van de prins 


heeft zich nog een ingrijpende 
vera ndering 
voltrokken. 
Als 
balling in de Chinese hoofdstad 
droe g 
Norodom 
Sihanoek, 


behalve een weelderige zwarte 
haardos, ook westerse soctuums 
compleet met vest. In Phnom 
Pen h trad hij zijn gasten, 
de 


ambassadeurs 
van 
Zweden, 


Zambia, 
Egypte 
en anderen, 


tegemoet 
in 
een 
sobere, 


donkergekleurde 
tuniek 
naar 


Chinees model. 


udentenkomplotkom plot 


in Birma ontdekt 


RANGOON. - 
In 
Birma 


hebben 
de veiligheidsdiensten 


een 
komplot 
van 
studenten 


tegen deregering ontdekt, zo is 
in een communiqué in Rangoon 
bekendgemaakt. 


Tin Maoeng O, die als linkse 
activist met betrekkingen met 
in 
Thailand 
in 
ballingschap 


levende 
Birmanen 
wordt 


omschreven, 
is 
gearresteerd. 


Hij zou studentenmanifestaties 
leiden die dinsdag in Rangoon 
zouden 
worden 
gehouden. 


Voorts zijn nog twee leden van 
het 
patriottische 


bevrijdingsfront 
aangehouden 


op 
wie 
vlugschriften 
zijn 


aangetroffen. 


WILLEMSTAD. - Door de 


postduivenhouders 
van 
"De 


Snelvlucht" werd op 21 maart 
j.l. de 3de vluchtdag van het 
seizoen 
gehouden 
onder 


sponsorschap van "Coca Cola. 
De 
uitslagen 
van 
de 
2de 


vluchtdag — 
op 7 maart van 


Westpunt — moesten worden 
geannuleerd 
daar 
de 
z.g. 


"moederklok" was uitgevallen 
op 
een 
tijdstip 
tussen 
de 


lossingen en het afslaan van de 
klokken. Deze vluchten zullen 
worden 
ingehaald 
op 
2 
mei 


gelijk met een vlucht van de 
Aves-eilanden. Voor de op 21 
maart gehouden eerste vluchten 
met oude duiven vanaf Bonaire 
werden door 11 deelnemers in 
totaal 
129 duiven ingekorfd, 


t.w. 118 voor de serievlucht en 
11 voor de groepssolovlucht. De 
duiven werden als gewoonlijk 
op Bonaire punctueel verzorgd 
en gelost door dhr Sam Angila 
en 
familieleden. 
Het 
was 


kennelijk uitstekend vliegweer, 
want vooral de duiven van de 
serievlucht 
maakten 
hoge 


snelheden, 
waarbij 
zelfs 
een 


viertal duiden — 3 van A Prins 
en 1 van C. Domacasse — ruim 
boven 
de 
1.600 
meter 
per 


minuut kwamen. De uitslagen 
van deze vluchten zijn: 
Groepssolovlucht: 
1. A. Prins; 2. C. Domacasse; 3. 
Gebr. 
Samson; 
4. 
J. 
van 


Meteren; 5. E. Panneflek; 6. E. 
Agatha; 7. L. Bouwhuis; 8. J. 
Nuyens; 9. T. Montero. 
Serievlucht: 
1. A Prins; 2. C. Domacasse; 3. 
E. Agatha; 4. E. Panneflek; 5. 
J. 
van 
Meteren; 
6. 
L. 


Bouwhuis; 7. Gebr. Samson; 8. 
A. Pestana; 9. E. Jansen; 10. J. 
Nuyens; 11. Th. Montero. 


De 
volgende vluchten zijn 


gepland 
voor 
4 
april 
a.s., 


eveneens 
een 
serie- 
en 
een 


groepssolovlucht van Bonaire. 
Inkorven op zaterdag, 3 april 
a.s. van 15.00 — 17.00 uur in 
het clubhuis Sint Johnsweg 19. 


PAGINA 11 
IDFRDAG 25 MAART 197b 
AMIGOE 


Amigoe 
English Compani 


Stroessner visits Uruguay 


RIGHTIST COHESION GAINS 


IMPETUS IN LATIN AMERICA 


BUENOS 
AIRES. - 
The 


chief of the Paraguayanregime, 
General Alfredo Stroessner, is 
expected today in Uruguay to 
meet with his colleague Juan 
Maria 
Bordaberry 
for 
the 


secondtime in lessthan a year. 


The two leaders met in May 


of last year in Asuncion, which 
was 
the 
first 
visit 
of 
a 


Uruguayan 
president 
to 


Paraguay 
in 
the 
history of 


relations 
between 
the 
two 


countries. 


Stroessner 
remains 
in 


Uruguay today and tomorrow 
on 
an 
official visit 
and on 


Friday 
will 
journey 
to the 


Atlantic coast on a private visit 
to return 
to his country on 


Saturday. 


Aside from the economic and 


other types of agreements to be 
studied by the two leaders, in 
leftwing circles here it is said 
that the visit fits within the 
framework 
of 
the 
increasing 


program of meetings among the 
chiefs of the regimes of Brazil, 
Chile, 
Paraguay, Bolivia 
and 


Uruguay for the last two years 
aimed at coordinating common 
actions. 


This coordination, according 


to repeated charges, is directed 
against 
the 
internal 


revolutionary movement of each 
country 
as 
well 
as 
other 


neighboring 
nations, 
asserts 


Prensa Latina, the Cuban news 
agency, 
and was 
initiated in 


Brasilia when General Ernesto 
Geisel took 
over as 
the new 


president in March 1974. 


At that time, president in 


addition 
to 
Geisel 
were 


Bordaberry, the 
chief of the 


Bolivian regime, General Hugo 
Banzer, and the head of the 
Chilean military junta, general 
Augusto 
Pinochet, 
who 
said 


that plans were being made to 


form an "anticommunist axis" 
in the SouthAmerican cone. 


In the face of the reaction 


touched off by this statement 
Pinochet 
denied 
it, 
but 
on 


March 11 he repeated the same 
idea 
calling 
on 
other 


governments of the region "to 
close 
ranks" 
against 


communism. 


In the continuation of these 


bilateral meetings, Bordaberry 
plans to meet separatelyfor the 
second time in each case with 
Geisel, Pinochet and Banzer. 


Ford calls Hanoi's 


leaders hoodlums 


HICKOREY 
(NORTH 


CAROLINA) . 
— 
President 


Ford 
has 
described 
North 


Vietnam's leaders as "a bunch 
of international pirates" 
who 


still 
had 
not 
accounted 
for 


Americans 
missing in 
action 


during theVietnam war. 


Speaking 
at a rally in his 


campaign for the Republican 
presidential 
nomination, 
he 


rejected 
what 
he said 
were 


North Vietnam's demands for 
U.S. recognition and trade as 
the 
price 
for 
cooperating 
in 


tracing the missing men. 


He said the United States 


would continueto engage Hanoi 
in exchanges about the issue 
"but we must be certain we do 
not capitulate to a government 
that hasbroken itsword." 


"We can't trust them. We 


shouldn't trust them," he said. 


Letterbomb 


for actress who 


plays in the nude 


MADRID. 
— 
Spanish 


actress 
Victoria 
Vera, 
who 


appears nude in a play at 
a 


Madrid theatre, 
was 
sent 
a 


lette rbomb over the weekend, 
police said. 


Suspicious about the letter, 


she alertedpolice. They defused 
it. 


Pen friend sought 


MRS J.. CARRE, Cara Mia, 


St. 
Sampsons, 
Guernsey, 


Channel Islands, would like to 
find 
a 
pen 
friend 
in 
the 


Netherlands Antilles who has 
same interest as hers, which is 
collecting 
dolls 
in 
costume, 


stamps and view cards. She is 
looking forward to hearingfrom 
some one soon. 
She can only 


correspond in English. 


Lan Smith 
willing to 
give up 


SALISBURY. - 
Prime 


Minister 
lan 
Smith 
has 


announced he would consider 
giving up Rhodesia's illegally- 
seized independence for peace 
and said Britain must join in 
efforts 
to reach 
a settlement 


between therebel colony's white 
minority 
and black majority. 


But 
in 
London, 
Foreign 


Secretary James Callaghan said 
Mr. Smith must first accept the 
principle of majority rule. 


The when and how of the 


transition could be worked out 
later, he said, adding it should 
be rapid but not so fast that 
people were endangered. Mr. 
Joshua Knomo, 
leader of the 


black nationalist side in a series 
of talks with Mr. Smith which 
finally collapsed here Saturday, 
said the Rhodesian leader was 
not 
prepared 
to 
contemplate 


rule over the country's 200,000 
whites by the six millionblacks 
for 10 to 15 years. Mr. Smith 
told 
a 
news 
conference 
in 


Salisbury: "If it'swhiterule one 
day 
and black 
the 
next, 
I 


believe we will have failed." On 
this basis, he added, he did not 
see majority rule in Rhodesia 
for 1.000 years. 


For his part, Stroessner held 


last week his fourth bilateral 
meeting 
with 
Geisel 
to 


coordinate certain aspects of the 
multimillion 
dollar Brazilian 


investment plan in Paraguay, 
which has placed that country 
in marked 
dependence on its 


giganticneighbor. 


This situation has been used 


by 
Brazil 
to 
sign 
equally 


advantageous 
contracts 
with 


Bolivia by which the supply of 
Bolivian 
iron 
and 
gas 
is 


guaranteed at the same time 
that there is fertile ground for 
investments ofBrazilian capital 
in that nation. 


The economic pacts of Brazil 


with Uruguay and Chile have 
not yet attained the importance 
of those signed withBolivia and 
Paraguay, but steps are being 
taken in this direction and on 
the political terrain Brazilian 
positions 
coincide 
with 
the 


otherfour regimes. 


Brazilian 
penetration 
is 


embodied also in the military 
field through gifts of airplanes 
to Bolivia and Paraguay for the 
antiguerrilla struggle and of the 
sale 
of 
planes 
and 
other 


armament 
to 
Chile 
and 


Uruguay. 


Khalid welcomes 


foreign expertise 


KUWAIT. - King Khalid 


said in an interview published 
here 
Saudi 
Arabia 
would 


continue to use the expertise of 
foreign 
oil 
companies 
after 


nationalisation of the Arabian 
American 
Oil 
Company 


( Aram co) . 


The 
Saudi 
government 


contro Is 60 per cent of Aramco 
and earlier this month secretly 
negotiated an agreement to take 
over 
the remaining 40 per cent 


held by four majorAmerican oil 
com panics, 
Exxen, 
Texaco, 


Mobil Oil and Standard Oil of 
California. 


Ara mco 
Chairman 
Frank 


Jun gers said last week that he 
did 
not 
think 
the 
Saudi 


take over 
would 
make much 


differe nee to the running of the 
com pany. 


Firing squad orderedfor conspirators 


Intended coup in Guatemala 


frustrated by nervousness 


MEXICO CITY. - The coup 


d'etat recently attempted by an 
armed 
forces 
group 
in 


Guatemala was frustrated by 
the nervousness of one of the 
plotters, 
who 
disclosed 
the 


details 
of 
the 
movement 
15 


minutes before the plan was to 
be carried out. 


The disclosure was made here 


in well informed Guatemalan 
circles who said that the officer 
denounced 
shortly 
before 


midnight on Thursday, March 
11, the attempt 
against the 


regime of General Eugenio Kjell 
Laugerud. 


The 
conspirators 
were 
all 


young outstanding officers in 
several garrisons 
around the 


capital as well as cadets from 
the 
polytechnical 
school 


(military college), according to 
reports. 


The plan, although not made 


public 
by 
the 
regime, 
was 


designed 
to 
overthrow 
the 


military 
chiefs 
and 
take 


temporary power to be turned 
over 
later to General Efrain 


Rios 
Mont 
(present 
military 


attache to Spain) on hisreturn 
to the country. 


Rios 
Mont 
was 
forced 
to 


accept the diplomatic post in 


1973 following the elections in 
which 
the 
ruling 
"National 


Liberation 
Movement" 
Party 


claimed 
the 
triumph of 
its 


candidate 
over 
Rios 
Mont, 


christian 
democratic 


presidential candidate. 


General Rios Mont, who had 


been released from the army, 
was 
suddenly called to active 


service 
and 
named 
military 


attache in Madrid, where he had 
to assume his fuctions 72 hours 
on the heelsof the elections. 


The elections wererepudiated 


following the maneuvres 
and 


irregularities committed by the 
governing 
party and it 
was 


pointed out ironically that the 
true victor had been the head of 
the Nicaraguan regime, General 
Anastasio 
Somoza 
(Tachito), 


who 
intervened 
publicly 
in 


Guatemalan affairs. 


According to reports 
here, 


the fifteen 
minutes that the 


deserting officer 
gave to the 


Laugerud regime were used by 
the 
dictator, 
Vice-President 


Mario 
Sandoval Alarcon, 
his 


Ministers and state advisers, to 
order 
drastic 
reprisals, 


including torture and the firing 
squad for the conspirators. 


The informer 
provided the 


authorities with a complete list 
of names of the young officers 
involved 
in 
the 
action, 


according to the same sources, 
who are cited by Prensa Latina, 
the Cuban news agency. 


The regime tried 
to keep 


secret 
the 
repression 
used 


against the officers involved in 
the coup and ordered foreign 
correspondents to keep silent. 


Guatemala, 
a 
country 


recently levelled by one of the 
biggest earthquakes ever in the 
region, 
also 
endures 
slowly 


increasing police repression. At 
the same time, 
according to 


Prensa Latina, 300 U.S. "green 
berets" are operating against 
the Indian population in the 
Verapaces 
zone. 
The 
"green 


berets" are there as "eartquake 
aid volunteers. 
Popular 


mourning 
continues 
for 
the 


assassinated 
leftwing 
leader, 


Huberto Alvarado, 
who 
was 


riddled with bullets about 35 
naüaflaeters from the capital. 


Also 
denounced 
was 
the 


disappearance 
or 
probable 


kidnaping of writer Jose Maria 
Lopez Valdizon six months ago 
in Guatemala. It is feared that 
he has been assassinated. 


Soviet Venus 


probe still at 


MOSCOW. - Two 


spacecraft, launched 1» 
have m ade over 70 orbi 
plan et 
Venus 
and 
i 


beaming back data to 
cont rol, 
Tass 
news 


report cd. 


T he spacecraft Venn 


10 have completed 75 
orbi ts respectively, 
P 


inform ation 
on 
the 
1 


clou d 
cover 
and I 


atmos phere, Tasssaid. I 


ST 
ANTHONY 
(NEW 


FOUNDLAND). 
_ 
AZ 


Johnston, 
a 
San 
Francisco, 


Cal., pilot covers a baby seal 
with his body and calls out to 
the trapper behind him to shoot 
andkill him before he'll be able 
to bludgeon thepuppy to death. 
The hunter withdrew without 
his quarry. This dramatic scene 
occurred in New Foundland at 
the opening of the seal hunting 
season. Opponents of Canada's 
annual 
seal 
killing 
orgy 


elsewhere 
formed 
human 


barriers to protect pups from 
hunters, 
and 
halted 
a 


Norwegian ship cutting through 
ice 
north 
of 
St. 
Anthony. 


Shortly after the season opened, 
the Canadian Fisheries Service 
said they had seizeda helicopter 
used by one protestgroup. 


PARANDAI 


how, when and where to wine, dine, dance and be entertained in Curasao 


■ 
^eSH____H 
______& vTI 
I 


Dance with NORMAN MORON ..8 to midnite. 
I^^W_^H^i^^ 
H___BWl»_«s*-' 


COFFEE SHOP .. open till midnite. 
■* 
/"*A\/C DDCCCKIf^ 
CASINO. ..swings until 4:00 a.m. 
L.M WWt rKtOtlMl*' 


BARBECUE Thursday nite with TIPICO JULIET. 
A SPECTACULAR *SHOW' I 


THE FLAMBOYANT SANDS, where you're 
...» 
I 
GUARANTEED a good time! 
TEL: 
14944 J 
HELD OVER! LUISA ESPAN'*' 


f 
3 GREAT NITES 
AROUND 
A 
cachar.to Ysu G.TANOS 


THE 
FAMOUS 
FROMMER 
POOL 
ft!m Au(^ScW, 
cmS- 


FRIDAY AT EIGHT 
OUR OWN GEORGE WILLEM* 


Snt^ZM^^^^ 
SH"E 


n "»£ 


n^htly, Saturday «£ 
_,i,„irtt« at cif-Lit 
and 12:30am. Dance 
music by the W.A 


Curacao mfSSi^'Snda Criol.o" 
Continental Combo" and Leo Renaud Q«* 


and l^e colbrMfotklOric group 
Antilla". 
Mm. charge f. 8.- per person. 


♦WEDNESDAY AT EIGHT 
HOTEL 


Caribbean barbecue spiced with the music of 
mrrri. 
/~»/"\»Trn¥»Tr,»TT'A I 
,he "K7msb?l_rkt_ ■ 
_,»"_?. iumpup 
INTER?CONTINENTAL 


HotelArthurFrommerj[ 
CV7gAp=VQ 
J 


|■ 
■ 
" 
-^ï 
BISTRO LA HACIENT3? 
-éÊÊr 
Telephone 53108 (Opposite Flamboyant H"' 


-— 
, 
-<^|rM^^^^ 
'n a lovely, redecorated landhuis, dine in an intime, ho""1^ 


I%—wUm 
th 
m 
mmmmt 
atmosphere on deliciously prepared 
steaks, chicken, ar\ 


-ü___i-__ 
! ___ 9a% 
■ m 
JSm^** 
M 
'ocal Creole dishes. We'll be delighted to have you as a gue , 


} 'S-**"11 "]*_▼ 
'-"■ 
4H ■ 
rM4 
in our "Hacienda". Open for lunch: 12:00 - 3:00 an J 


. 
_^Mma\mmW * 
Dinner from 7 :00 - 12:00 midnight. 
_____^n 


' 
«^«^ 


SNA 
N0 M 
V 
7i~ \l^ 
J 


evening enjoyable... 
m pARANDA ,s 
\#_/ __lf?_? 


os A /or 
jCOMPLETE WITHOUT 
M 
Jf*? 
. 
AMSTEL 
"E_£ 


DEWARS 
THE 
3| 
Ask the waiter for 


"WhiteLabel" 
PUREST 
i a ■ 
jmniif»Pfl 


■ 
whu^i 
BEER 
« 
LAMBRUSuU 


"""''JBt /i * 
\ 
IN THE 
ll^ 
Soarklina Red Wine 
-—tffcSJk; fmtrever) 
world: 
iflidL. 
T pLTn 
\JrvariesJ 
- i~ 
'■ 
?,, 
bY GRECO... 


Famous for it's fabulous steaks, mixed grill, fresh see food and delicious chicken platte» 
«« gaParrillada "rJ 


Longest and friendliest cocktail bar in town. Wimpy & his guitar is featured fromBt^^ 


AMIGOE 


J 


■ 


THE 


GREAT WAlto 


BAR 
*' 
RESTAURANT 
„iftt. ° 
ar^l 
-_.■ 
r' 
n 
N 


CENTRO COMERCIAL A^j *] 


Groot-Düvelaar fel 376^ *. 


jit 


For fine food & exotic-cod. |g 


Ik 


fhe one and only adclres5 j 


CHINESE and 
J 
INTERNATIONAL DISrH 


de Ruyterkade 42 


Phone 11597 


